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PART III 
Stores Purchase 


Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 
e -TENDER NOTICES 


Last date and time of receipt of e- tender along with 
sample — 31 - 8 -2018 , 5 p . m . 


Date and time of opening of e-tender : 


(1 ) 


Technical Bid — 7 -9 -2018, 11 a . m . 


Financial Bid — 10 - 9 -2018 , 11 a . m . 


900 + 


Cost of e - tender (online submission ) — 
GST @ 18 % ( 162) = Total 1 ,062 . 


No. SBCL108 /2018 - 19 . 

Ist August 2018 . 
e -tenders in two cover system are invited from 
competent dealers for the supply of Talc under the 
scheme Modernization of Departmental Labs 2018 - 19 at 
State Biocontrol Laboratory , Mannuthy, Thrissur-680 651 . 
Phone: 0487 2374605 . The tender is to be submitted as 
e -tenders through https:// etenders.kerala . gov. in . 

Tender ID — 2018 _ AGRI_ 225027 _ 1. 

Tender No. with PAC — SBCL 108 / E - T1/B1/2018 - 19 
dated 1 - 8 - 2018 — 6 Lakh . 

Documents sale start date - 1- 8 - 2018 . 
Documents sale end date — 31 - 8 - 2018 . 


Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31 - 3 - 2019 . 


EMD — 1 % of PAC in online payment. 


Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of EMD . 


Period of Supply — Within 20 days of receipt of 
supply Order 


Bid submission start date - 1 - 8 - 2018 . 


Gaz . No. 35 / 2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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(2 ) 


No. SBCL 108 / 2018 - 19 . 


2nd August 2018. 


E -tenders in two cover system are invited from 
competent dealers for the supply of Chemicals under the 
scheme Modernization of Departmental Labs 2018 - 19 at 
State Biocontrol Laboratory, Mannuthy, Thrissur-680 651 . 
Phone: 0487 2374605 . The tender is to be submitted as 
e -tenders through https:// etenders .kerala .gov. in . 


Last date and time of receipt of e-tender along with 
-- sample - 3 - 9- 2018, 5 p . im . 

Date and time of opening of e-tender : 

Technical Bid — 10 - 9 - 2018 , 11 a. m . 

Financial Bid - 11 - 9 - 2018 , 11 a . m . 
Cost of e -tender ( online submission ) - 1, 412 + 
GST @ 18 % ( 255) = Total - 1 ,666, 

Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance - 31 -3 - 2019. 

EMD — 1 % of PAC in online payment. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of EMD . 

- Period of Supply - Within 20 days of receipt of 
supply order. 


Tender ID — 2018 _ AGRI_ 225263 _ 1. 


Tender No. with PAC — SBCL108 /ET2 /B /2018 - 19 
dated 2 - 8 - 2018 - 7, 06, 025. 


Document sale start date — 2 - 8 - 2018 , 6 p . m . 


Document sale end date — 3 - 9 - 2018 , 5 p . m . 


(Sd.) 


State Biocontrol 
Laboratory , Mannuthy , 
Thrissur. 
Email: sbclgov @ gmail.com 


Bid submission start date — 2 -8 -2018 , 6 p. m . 


Deputy Director of 

Agriculture. 


Collegiate Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[നമ്പർ 01/ 2018 - 19 ) 
നമ്പർ എ1- 1018 / 2018 / പ്ലാൻ. 

2018 ജൂ ലൈ 26. 
മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ “ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലാബ് 
ലൈബറി” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 1, 63,000 - ന്റെ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ, കെമിക്കലുകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുമുകളിൽ "2018 - 19 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സസ് 
ലാബുകളിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും കെമിക്കലുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നെഴുതി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പി . ഒ . മുണ്ടു പറ മ്പ് , മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം, പിൻ കോഡ്- 676 509 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 24 - 9 - 2018 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ ആകുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണിച്ച വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ 
യോടൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 448 ( ജി .എസ്. ടി . ഉൾപ്പെടെ) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 224 ). പ്രസ്തുത സംഖ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 24 - 9 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡാറ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർ ഘാ സു ക ൾ വി . പി . പി . ആയും 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 485 മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെകൂടെ 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കാൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെ കൂടെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിന്റെ വിലയായ 200 കൂടി അധികമായി അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. സാധനങ്ങൾ വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ലാബുകളിൽ 
സ്വന്തം ചെലവിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സാധനത്തിന്റെയും വിലനിരക്കും വിൽപ്പന നികുതിയും മറ്റു ഉപാധികളും 
പ്രത്യേകമായി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വില നിലവാരത്തിന് 31- 3 - 2019 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ നിരതദ്രവ്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ 1 % നിരക്കിൽ 
വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എസ്. ബി . ഐ . മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽനിന്ന് മാറാവുന്ന 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനികൾ 
ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിരതദ്രവ്യതുക 1,500. 
മതിയായ നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

- യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് മാറ്റുവാനോ റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടുള്ള ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
കുറിപ്പ്: - ടാക്സ് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം നിലവിൽവരുന്നപക്ഷം ആയത് ടെണ്ടർ 

- ഫോറം വാങ്ങുന്ന ആളിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്. 
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[No. 01/2018 - 19 ] 


No. A1 - 1018 /2018 /Plan . 


26th July 2018. 


Sealed tenders are invited for the supply of Lab equipments & Chemicals to Government College , Malappuram for 
total cost of 1,63 ,000 of this college under 2018 - 19 Plan Scheme. The envelope containing the tender should be 
superscribed “ Tender for the Supply of Lab equipment & Chemicals for Chemistry and Physics Lab under Plan Scheme 
during 2018 - 19” and addressed to the Principal, Government College, Munduparamba P. O ., Malappuram District, Kerala , 
Pin -676 509. The last date of receipt of tender is at 1 p . m . on 24 - 9 - 2018 . Late tenders will not be accepted at any 
account. The tenders will be opened at 2 . 30 p . m . on the same day. The intending tenderers may make an application to 
the Principal to obtain the requisite tender form , in which tender should be submitted . The original tender form duly 
filled only will be accepted . 


Application for the tender form should be accompanied by a cash remittance of 448 ( including GST). Rate of 
duplicate tender form is 224 which is the price fixed for a tender form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 24 -9 - 2018 . 
Cheques, drafts and postal orders will not be accepted towards the cost of tender form and the tender form will not be 
sent by V .P.P. Those who require tender form by registered post should sent the cost of tender form 485 including 
postal charges for registered post by money order. Every tender should be accompanied by an agreement in the Kerala 
Stamp Paper worth 200. Those firms outside Kerala want to get tender form by post will be sent 200 as cost of 
Kerala Stamp Paper along with the cost of tender form . The articles should be supplied within 30 days on receipt of the 
purchase order in the Physics & Chemistry Lab of this college at your expenses. 


The period of firmness of rate quoted will be upto 31-3 - 2019 . Rates , S . T. and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each of them . 


The tenders should be accompanied by an EMD 1 % of the quoted value in the Form of Demand Draft in favour 
of the Principal payable at SBI, Civil Station Branch , Malappuram . The minimum EMD should be 

1 ,500 . Tenders without sufficient EMD are liable to be rejected . EMD will not carry any interest . The firm who are 
exempted from furnishing EMD should be enclosed the attested copy of exemption order . More details can be had from 
the college office during the working days. 

e undersigned will have the right to cancel or extend the tender at any time without further notice . 


Note : — If there is any variation in the Tax occurred , that will be applicable to those who collect the tender form 

at that time. 


DEPARTMENT OF CHEMISTRY 


List of Chemicals/Apparatus/Equipments to be purchased for the Chemistry and Food Science 

Laboratory for the year 2018 - 19 under the Plan Fund 


Item 


Specification 


Quantity 


No . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


Physical Chemistry 
1,4 -Dichlorobenzene 
Biphenyl 
Diphenyl Amine 
Glacial Acetic Acid 


AR , 500g 
AR , 500g 
AR , 500g 
2 . 5 L 
AR, 500g 
500ml 


õirwwww 


Glucose 


2 .5 L 


Glycerol 
Hydrochloric Acid 
Naphthalene 
Phenol 


owis 


AR , 500g 
500ml 
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(1) 


(2 ) 


(3 ) 


10 


AR , 500g 
AR , 500g 
AR , 500g 
AR , 500g 
AR , 500g 


14 


15 


500g 
500g 
AR , 500g 
AR , 500g 


500g 


20 


Potassium Chloride 
Sodium Acetate Trihydrate 
Sodium Hydroxide 
Sodium Thiosulphate Penta Hydrate 
Urea 
Gravimetry 
Ammonium Oxalate 
Ammonium Thiocynate 
Barium Chloride 
Calcium Carbonate 
Dimethyl Glyoxime 
Diphenyl Carbazide 
Ferric Ammonium Sulphate 
Nickel Ammonium Sulphate 
Potassium Dichromate 
Potassium Persulphate 
Potassium Sulphate 
Sulphuric Acid 
Inorganic Chemistry 
2, 6 Dichloro phenol Indophenol 
Acetanilide 
Ammonium Chloride 
Barfoéds Reagents 
Barium Sulphate 
Benedict Reagents 
Bromine 
Calcium Carbonate 
Calcium Carbonate 
Calcium Oxalate 
Cobalt Nitrate 
Copper Sulphate 
Dextrin 


500g 
AR , 500g 
AR, 500g 
AR , 500g 
500g 
AR , 500g 
2 .5 L 


27 


5gm 
500g 


500g 


36 
37 


125 ml 
500g 
500ml 
Ampule, 20ml 
LR 500g 
AR, 500g 
500g 
500g 
AR, 500g 
500gm 
AR , 500g 
500ml 
AR , 500g 
AR , 500g 
500g 
100gm 


Edta 


Ethanol 


43 
44 
45 


Ferrous Ammonium Sulphate 
Ferrous Sulphate 
Ferrous Sulphide 
Fructose 
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(1) 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


Glucose 


500gm 


Hydrogen Peroxide 


500ml 


Iodine solution 


500ml 


Lactose 


500gm 


Lead Acetate 


500gm 


Magnesium Sulphate 


AR , 500g 


Maltose 


250gm 


Mercuric Chloride 


500g 


Methyl Orange 


100ml 


Million Reagents 


125ml 


Molisch Reagent 


125ml 


Murexide Indicator 


100g 


Nitric Acid 


2 .5 L 


Oxalic Acid 


AR , 500g 


125ml 


Phenolphthalein 
Phenyl Hydrazene Hydrochloride 


100gm 


Potassium Dichromate 


AR , 500g 
AR , 500g 


Potassium Iodide 


Potassium Oxalate 


500g 


Potassium Permanganate 


AR , 500g 


Resorcinol 


250g 


Seliwanoffs Reagents 


125ml 


Silver Nitrate 


100g 


Silver Nitrate 


25gm 


Sodium Carbonate 


AR, 500g 


Sodium Metal 


Sodium Nitrate 
Sodium Thio Sulphate 
Stannous Chloride 


500g 
500g 
LR 500g 


500g 


Starch 


500gm 


Sucrose 


Thiourea 


500gm 
500g 
500g 
AR , 500g 


Tin Granules 


Zinc Sulphate 


Gaz. No. 35 /2018/DTP (Stores Purchase). 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Kipps Apparatus 


500ml, borosil glass 


Silica Crucible 


15 ml 


Desiccator 


150 mm , borosil Glass 


15 


Whatman No. 40 Filter Paper 


75mm 


3 packet 


75mm 


1 packet 


Large sheet 


5kg 


Whatman No. 41 Filter Paper 
Ordinary Filter Paper 
Microburette 
Pipette 5ml 


Graduated 


Graduated 


Pipette 10ml 


Graduated 


DEPARTMENT OF PHYSICS 


List of items to be purchased ( Plan Fund - Total Amount 1, 00 , 000 ) 2018 - 19 

Under the head : Development of Lab / Library (2202 - 03 - 103 - 76 ) 


Si. 


Item 


Specification 


Quantity Remarks 


No. 


(1) 


- 


(2 ) 


(3 ) 


(3) 


(4) 


Travelling Telescope with stand 
and scale 


With screw for vertical and horizontal 
adjustment- For doing Youngs modulus expt. 
(Mirror and telescope cantilever/optic lever expt) 


Mirror attached with weight Koenigs mirror with Zclamp For doing Youngs 
hanger set up -( Cantilever expt.) modulus expt.- [Mirror and telescope (Cantilever expt)] 


5 


3 


Metal scale -with readings 
(length 1 m and thickness 
3mm to 5mm )- Brass 


For doing Youngs modulus expt.- (cantilever 
expt) 


Metal scale -with readings 
(length 1 m and thickness 
3mm to 5mm )-Copper 


For doing Youngs modulus expt.- (cantilever 
expt) 


Metal scale -with readings 
(length 1 m and thickness 
3mm to 5mm )-Iron 


For doing Youngs modulus expt.- (cantilever 
expt) 


Metal scale -with readings 
(length 1 m and thickness 
3mm to 5mm )-Aluminium 


For doing Youngs modulus expt.- (cantilever 
expt) 


Stop watch 


( Table type ), analogue, With Key -with one 
second resolution 


8 


35 watt -one year warranty 


Sodium vapour lamp 
(Lamp only ) 


9 


1 Roll 


Single stranded wire - Copper- 
( cotton insulated ) 
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( 3 ) 


( 5) 


(1) 
10 


(2) 
Printed Circuit Boards (PCB ) 


(4) 
8 


1. 


Astable multi vibrator 


- 


2 . Hartley oscillator 


3 . 


Coipits oscillator 


4 . 


Bridge rectifier 


5. 


Single stage transistor amplifier 


6 . Negative feedback amplifier 


7. OP - Amp -IC741 


11 


Digital Multimeter HTC DM -7 


2 


8. Modulator/de modulator 
- 3.75 Digital display, 4000 count large display, 

Data hold , max -minimum . Measuring 
Capacitance , frequency , temperature , transistor, 
hfe, AC/DC, Resistance / With minimum 1 year 
guarantee 


Cornus Experiment-complete 
set up 


Cornus Experiment-Complete exptal. set up 
with two or more samples with weight and 
weight hanger, travelling micro scope ( vernier 
moving with X . Y direction ), with Sodium 
vapour lamp. With full installation , demo, 
including transportation 


13 


2 


Muffle Furnace -Using for the 
synthesis of Nano materials / 
Bio synthesis 


Digital Furnace -Box type with flap door or - 
lift door Laboratory type . Maximum temp 
1000 - 1100 degree celcius. Concealed type . 
Heating from two side/ three side (Kanthal 
hearing with PID Temp.controller. Digital 
Display /indicator with Adjustable controlling 
Temp. low noise operation High durability, 
Non corossive type . With full installation, 
demo, including transportation 


B .sc Physics 
syllabus 
include 
Projects - for 
the VIth sem 


Govt. College , 
Malappuram. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 01/ 2018 - 19 / പദ്ധതി) 
നമ്പർ എ2- 632 / 2018 - 19 / പദ്ധതി. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 2. 
| 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിത ത്തിൽ “ സർക്കാർ കോളേജു ക ളിലെ ലാബ്/ ലൈബറി ക ളുടെ 
വികസനം” എന്ന ഇനത്തിൽ 2, 00 , 000 - ന് ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിക യിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിക്സസ് 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമയ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് ""2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 
ഫിസിക് സ് ലാബ് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ , വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള ദർ ഘാ സ് എന്നെഴുതി " പിൻ സിപ്പാൾ, 
പി . ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ , പാതാക്കര പോസ്റ്റ്, മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം, ഇന്ത്യ, പിൻ- 679 322 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


നിരതദ്രവ്യം - 


2 ,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും - 18 - 10 - 2018 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 18 - 10 - 2018, 4.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 19 - 10 - 2018, 11.30 മണി. 
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-- ദർഘാസ് നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് 
ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയുടെകൂടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 400 - ജി.എസ്. ടി . ഇനത്തിൽ 48 -ം കൂടി 
ആകെ 448 അടക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിത്തരുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതോ വി . പി. പി. ആയി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽമാർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 480 പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വിലാസത്തിൽ മണിയോർഡറായി 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


- പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദർഘാസുകളുടെകൂടെ നിരതദ്രവ്യമായി 2,000 പ്രിൻസിപ്പാളുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ 
ഉപകരണത്തിന്റെയും വില , നികുതി എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ട താ ണ് . വിതരണ ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വില നിലവാരത്തിന് 31 - 3 - 2019 വരെ 
പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം അടവാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയ 
ഉത്തരവിന്റെ ശരിപകർപ്പ് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് നടപടികൾ നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഓഫീസിലെ പണമിടപാട് സമയം പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിവരെ ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവര ങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
നേരിട്ടന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


[ Tender No. 01 /2018-19 /Plan] 


No. A2- 632 / 2018 -19/ Plan . 


2nd August 2018. 


Sealed tenders are invited for the supply of Lab equipment to Physics Lab of this College for an amount of 
* 2 ,00 ,000 under “ Development of Laborataries and Libraries in Govt. Colleges ” during 2018 -19 detail list is attached . 
The tender should be superscribed as “ Supply of Lab equipment to Physics Lab under Development of Laborataries and 
Libraries in Govt. Colleges” and addressed to the Principal, P. T.M . Govt . College , Perinthalmanna , Pathakkara Post, 
Malappuram District, Kerala , India, Pin -679 322 . Late tenders will not be accepted. 


m . 


EMD - 2, 000 
Last date and time for the sale of tender form — 18 - 10 - 2018 at 2 p. m . 
Last date and time of receipt of filled tender form - 18-10- 2018 at 4.30 p . m . 
Opening of the tender form -- 19 -10 -2018 at 11.30 a. m . 

Intending tenderers may make an application to the Principal, P.T.M . Govt. College Perinthalmanna , Pathakkara 
Post, Malappuram District , Kerala, India, Pin -679 322 to obtain the requisite tender form on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be accompanied by a cash remittance at 400 towards cost of tender 
form plus 48 towards GST [ 400 + 48 = 448 ] which is the prize fixed for a tender form and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are not transferable. Cheques, Postal orders, Drafts etc., will not 
be accepted towards the cost of tender form nor will the form be sent by V.P.P . Those who are required tender form by 
Registered Post, should sent 480 by money order including cost of tender form and registered Postal Charges. 

Every tenders should be completely filled , signed and accompanied by a Demand Draft for an amount of 
- 2 , 000 to be quoted to EMD . EMD carrie no interest. The period of firmness of rate quoted will be up to 
31 - 3 - 2019 . The rate , GST should be quoted separately for each item . The successful tenderers should supply the 
equipment within one month after the receipt or the supply order at their own expenses. The firms who are exempted 
from furnishing EMD should attach true Copy of the exemption order along with the tender documents. Every tenderer 
should execute an agreement in Kerala Stamp worth 200 along with the tender . 

The undersigned will herewith the right to cancel or extend the tender formalities without any further notice . 
The cash transactions in the office are at 10 a.im . to 2 p . m . on all working days. More details will be had from the 
college office on working hours. 
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SCHEDULE 


Si. 


Item 


Specification 


No . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Deflection Magnetometer 
( Premium Qualiy ) 


A highly sensitive compass box (with a permanent magnet) is mounted at the 
center of a non -magnetic wooden base about one meter long , a metric sale 
extending outward from each side of the compass box for observing the 
position of the magnet tested . The compass direction is indicated in degrees . 
It consists of 18 mm thick laminated board (both side sunmica ) with 
dimensions 40" x 5" with aluminium cup at the center for holding compass 
box. Supplied with permanent magnetic compass box . 


2 


Stop Clock (Smith type ) 


Stop Clock , Smith Type , Mechanical , Use for Laboratory, dial about 100mm 
in diameter, 0 -60 x 1 second with smaller dial reading 0 -60 x 1 minute . 
Includes start /stop lever on left side and zero reset lever on its right side. 


3 


Resistance Box Plug Type 
(Constantan Coil ) 0 - 10 ohm 
(0 .1,0. 2,0.2 ,0 .5, 1,2,2 ,5 ,10 
ohms reading) 


Precision quality consisting of 12mm ( approx . 1/2 " ) thick rectangular brass 
block , non inductive, double covered Eureka Constantan wire is wound on 
bakelite spool, enclosed in a teak wood box . Accuracy + 0 . 1 % . 


4 


5 


Standard resistance of Manganin coils of 2 ohm with accuracy of 0 . 1 % 
Standard resistance of Manganin coils of 1 ohm with accuracy of 0. 1 % 
good quality , 5watt CFL lamp 


Standard Resistance 
Standard Resistance 
Table lamp with 5watt CFL 
bulb 
capillary tube with radius 
0 .05mm and length 20cm 
Electronics Daniel cell 


7 


radius 0 .05mm and length 20cm 


9 


10 


Commutator plug -in type 
AC Ammeter, 0 - 10mA 
range 


output:1.018V, current: 10mA , input resistance > 10 M ohm 
contacts made up of brass, plug - in -key type 
overall size of the bakelite panel is about 52mm diameter with dial of 
about 57mm dia . Scale length is about 47mm + - 2mm , accuracy = - 1 . 5 % for 
F. S .D with antiparallax mirror. 
For determining temperature co -efficient resistance of copper, comprising a 
coil of fine enameled copper wire of about 7 - 10 ohms resistance, wound 
non -conductively on an insulating frame and connected to thick copper wire 
fitted with terminals . The coil is enclosed in a glass tube of borosilicate glass 
to contain paraffin oil. The rubber stopper is drilled for a thermometer. 
645nm red laser light on heavy base, grating stand , white screen 


11 


Temperature Co - efficient 
of Resistance Coil 


12 


Laser beam diffraction 
through diffraction 
grating experimental setup 
Voltmeter 0 - 10v range 


13 


14 


Bread board 


overall size of the bakelite panel is about 52mm diameter with dial of about 
57mm dia . Scale length is about 47 mm + -2mm , accuracy = - 1. 5 % for F . S . D 
with antiparallax mirror. 
840 Tie points - 128 Groups of 5 connected terminals, 8 Bus of 25 connected 
terminals, fit for jumper wire of 0 .8mm diameter- Standard 2 .54mm hole 
spacing . 
Comprising heavy duty transformer wound with copper wire with high 
lamination to avoid losses , selector switch and bridge rectifiers with jewel 
light and safety fuse . Output 2 - 12 V D .C . in steps of 2 , 4 , 6 , 8 , 10 & 12V. 
(consists of full wave silicon diode bridge rectifier ) 


15 


Battery Eliminators 


Gaz. No. 35/ 2018/DTP (Stores Purchase ). 
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(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


16 


Battery Eliminators 


Comprising heavy duty transformer wound with copper wire with high 
lamination to avoid losses, selector switch and bridge rectifiers with jewel 
light and safety fuse , output voltage from 1. 5 to 12 volts in 6 steps like 
1.5V , 3V, 4 .5V , 6V, 9V , & 12V . 


| 17 


Battery Eliminator 
A . C ./ D . C 


This unit contains a tranformer with a variable voltage and a silicon diode 
bridge rectifier . Terminals for A . C . output are on one end and those for D . C . 
output at another end on the front panel . This battery eliminator can be used 
as a step down transformer also . Output 2 to 12 Volts A .C ./D .C . at 2 Amp. 


18 


Spare 10x Ramsden 
Eyepiece 
Centre tapped Step Down 
Transformer 


19 


Superior quality 10x Ramsden eyepiece , with crossline graticule fitted inside 
the eyepiece. 
Centre tapped step down transformer with output 3 -0 -3 V at 2 mA input 220V 
mounted on plastic stand with output terminals and input ac two pin 
Centre tapped step down transformer with output 6 -0 -6 V at 2 mA input 220V 
mounted on plastic /bakelite stand with output terminals and input ac two pin 


20 


21 


Centre tapped Step Down 
Transformer 
Centre tapped Step Down 
Transformer 
Centre tapped Step Down 
Transformer 


22 


Centre tapped step down transformer with output 9 -0 -9 V at 2 mA input 220V 
mounted on plastic /bakelite stand with output terminals and input ac two pin 
The unit consists of a step down tranformer with different tappings for 
different voltages , selected by selector switch . The A . C . output is obtained 
between the terminals given on the front panel, output 2 - 4 -8 - 12 - 16 -20 
Volts A . C . at 2 Amp, on plastic or bakelite stand with input ac two pin . 


23 


Slide Wire Rheostats 
(Dia of Tube 4 .4cm ) 


The bakelite or aluminum moulded support tights the pipe on each side with rod 
and nuts . Pipes are made from special porcelain . The guide rod carrying contact 
black is tightened with screws to the projection of the supports . The sliders are 
provided with Phosphorous-Bronze contact. These have double contact system 
and move smoothly on the sliding rod. Heavy brass block is provided for 
smooth movement for long life . 25cm 100 ohms 3A . 


24 


Slide Wire Rheostats 
(Dia of Tube 4 .4cm ) 


The bakelite or aluminum moulded support tights the pipe on each side with rod 
and nuts. Pipes are made from special porcelain . The guide rod carrying contact 
black is tightened with screws to the projection of the supports. The sliders are 
provided with Phosphorous- Bronze contact. These have double contact system 
and move smoothly on the sliding rod . Heavy brass block is provided for 
smooth movement for long life. 25cm 1000 ohms 3A . 
The bakelite or aluminum moulded support tights the pipe on each side with rod 
and nuts. Pipes are made from special porcelain . The guide rod carrying contact 
black is tightened with screws to the projection of the supports . The sliders are 
provided with Phosphorous- Bronze contact. These have double contact system 
and move smoothly on the sliding rod . Heavy brass block is provided for 
smooth movement for long life . 25cm 30 ohms 3A . 


25 


Slide Wire Rheostats 
(Dia of Tube 4 .4cm ) 


26 
27 


Black 3 core wire coil 
Wooden electrical 
extension board 


make : Poly cap or V -Guard, for PVC 3 core wire, 2 .5 sq /mm black 90 meter 
Wooden extension board containing 6 numbers of 3 pin plug (6A ) separate 
switches for each plug (6A ) with indicator fuse , 3 core insulated 2 . 5 sq /mm 
wires of 10 m extension , plug and switches are to be screw fitted . 


404 


4th SEPT. 2018 ] 


STORES PURCHASE 


11 25 


- (1) 


(2 ) 


( 3 ) 


28 


Lab Polarimeter - half 
shade ( Laurent s) 


Lab Polarimeter with Range of Measurement- 180° to 180°, Light 
Source Sodium Lamp (Wavelength 589. 44nm ) Test Tube 50 / 100 /200mm , Test 
Tube 50 /100/ 200mm , Vernier + 0 .05°, Magnifier 3X . A corning glass tube is 
enclosed in a circular aluminum tube with top door for access and exclusion of 
external light. The circular scale is attached near the analyzer and the range of 
measurement is -180 - 180°. A movable Vernier on the scale enables reading of 
optical rotation to 60 seconds . Worm and gears combine rough and fine 
adjustment, provided with , giving three parts field for easy setting , adjustable 
half shadow angles , should be supplied on the adjustment stand , packed in 
cardboard box with working manual. 
Standard physical balance with weight box 


29 


30 


Physical balance with 
weight box 
Electromic component 
storage cabinet with 
Plastic drawers. 
AC power supply 
Dimmerstat 


20 - Inch By 16 -Inch By 6 - 1 / 2 - Inch Hardware and Craft Cabinet with Plastic 
drawer ( 24 numbers small and 12 numbers big ) for keeping electronic 
components . 
AC power supply dimmerstat with input 220V ac and out varies from 0 -220 V ac 
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P . T. M . Government College , 
Perinthalmanna. 


( Sd .) 
Principal. 


Health Services Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ് / 6814 / 2018. 


2018 ജൂ 


ലൈ 26. 


കോഴി ക്കോട് ഗവ . ജനറൽ ആശു പതി യി ലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് 
പ്രകാരം ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ ഫോറം 11 - 9 - 2018 - ന് 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
6. 13 - 9 -2018 , 3 മണിക്ക് ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 

അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് 

വിളിച്ച ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
7 . ടെണ്ട റു കൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 

“ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ (എസ്/ 6814/ 2018, തീയതി 
26 - 7 - 2018 ) ” എന്ന് വ്യക്ത മായി എഴുതി, ടെണ്ടർ 
നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും 
കവറിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി, സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവ . ജനറൽ ആശു പത്രി, കോഴിക്കോട്- 32 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 4, 00, 000. 


നിബന്ധനകൾ 


8. ടെണ്ട റി നോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


9 . 


1. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ടി . ആർ. 5 - ൽ അടച്ച് 
അസ്സൽ രശീതും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും 
ഹാജ രാ ക്കു ന്ന വർക്ക് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
നൽകുന്നതാണ്. 
2 . ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില അ സ്സലിന് 800 + 

ജി .എസ്. റ്റി 12 %, ഡപ്ലിക്കേറ്റിന് 400 + ജി .എസ്. റ്റി 

12 % ആകുന്നു . 
3. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിരതദ്രവ്യമായി 4, 000 

കോഴി ക്കോട് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റ് 
കോഴിക്കോട് ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത് ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറം 16 - 8 - 2018 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 
വിൽപന ആരം ഭി ക്കു കയും 10 - 9 - 2 018 - ന് 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് അ വ സാ നി ക്കു കയും 
ചെയ്യുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്റ്റോറിൽ വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


10 . ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം സൂപ്രണ്ടുമായി 

എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
11. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ലൈസൻസ്, സെയിൽസ് ടാക്സ് 

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസർ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
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12 . കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ മാറ്റിവയ്ക്കാനും 

Medical Education Department 
- ദുർബ ല പ്പെടു ത്താ നു മുള്ള പൂർണ്ണ അ ധി കാരം 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- ( 1) 
13 . ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തുകയുടെ 5 % 
വരുന്ന സംഖ്യ യ് ക്ക് ആശു പ്രതി സൂപ ണ്ടിന്റെ 

- നമ്പർ സി2 - 14103 ( 2 )/ 2018/ ജി . എം . സി . റ്റി. 2018 ജൂ ലൈ 19 . 
പേരിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി നൽകേണ്ടതാണ്. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ മെഡിക്കൽ 

കോളേജ് ആശു പ്രതി/എസ്. എ . റ്റി. ആശു പതി/ ഫാർമസി 
14 . ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽ വിലാസം 

കോളേജ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് നീഡിൽ ഡെ സ് ട്രോ യർ 
തെളിയിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ഷൻ 

വാങ്ങുന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച 
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്| പാസ് പോർട്ട്/ ഡവിംഗ് 

ദർ ഘാ സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ലൈസൻസ് എന്നിവ യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ 

ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, 
15. ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 

കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അ യ യ് ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ പ്രവൃത്തി സമ യ ത്ത് 

ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യിലും 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 

സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
16. പ്രവർത്തനം ത്യ പ് തി ക ര മ ല്ലെ ങ്കിൽ കാലാ വധി വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരു 
സംബ ന്ധ മായ മേൽ ഉടമ്പടി നിർത്തിലാക്കാനുള്ള 

ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
പൂർണ്ണ അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനുണ്ടായിരി ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ക്കുന്ന താ ണ്. ടെണ്ട റു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട് ഗവ . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
പുറ പ്പെ ടു വിച്ച് എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉദ്യാഗസ്ഥന്റെ പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
മേൽവിലാസം ഗവ . ജനറൽ ആശുപ്രതി കോഴിക്കോട്. 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
ടെണ്ട റു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 

ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 

ഫോറം വി. പി . പി . യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 84 / 2018. 
LIST OF ITEMS 

സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര്- ഇൻ സ് ടു മെന്റഡ് ( Needle 
Sl. Equipment 

Specification 
No. Description 

Destroyer ) ( സാങ്കേതിക വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ ഉള്ളടക്കം 
Quantity 

ചെയ്തിരിക്കുന്നു.) 
| 1 Laminar Flow GI with powder coated, 1 

യൂണിറ്റ് - 100. 
Hood 40 Watts , Fluorescent 

അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 
Tube, 220V Single phase, 
0 . 3 Microns above , Pre 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
filter synthetic, Non 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 
woven polyster fibers, 

ഒറിജിനൽ - 672. 
in built incubator , 
Monitor, Key Board Tray 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 336. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
2 Trinocular Olympus/Magnus 

സമയവും 10 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
Microscope 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന 
3 Spermfuge Remimake R & C 
or centrifuge Centrifuge 

തീയതിയും സമയവും - 11 - 9- 2018, 2.30 മണി. 
4 IBP Cryocan 

ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 

11 - 9 - 2018, 3 മണി. 
5 New beaver 
Sperm counting 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
Chamber 

31 - 3 - 2019 . 
6 Test tube 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
Warmer 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 

- നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 

( ഒപ്പ്) നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ട്. നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- 
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TENDER SCHEDULE 


Specification 


200 Nos . 


1 . The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned, 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
| 11 . Belated tenders will not be considered under any 

- circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


Needle Destroyar - ISI Specification 
mark ( Should be lightweight, ( Electrical with 
portable and compact Housing Manual) 
should be moulded type, shock 
proof and made of ABS 
Plastic / Stainless Steel 304 
Grade. Should provide a 
removable discharge tray made 
for easy disposal of syringe 
hubs. Should have the provision 
to burn the needle & to cut 
the syringe tips. Should have 
a High Carbon Steel Cutter 
to cut syringes. Should be 
able to destroy needles of type 
up to 16G . Should be able 
to destroy minimum of 5 
injection needles on continuous 
operation . Should have a 
Heavy Duty Transformer and 
works on 220 - 240 Vac / 50 Hz 
electric supply . Should have 
a Power On /Off switch and 
an indication for power. 
Should be properly Insulated 
for the protection from 
electrical Hazard . Should provide 
with 5 Nos. fuse of adequate 
rating 


-- ( 2 ) 


നമ്പർ സി1- 21029 / 2018 / എം . സി. റ്റി . 

2018 ആഗസ്റ്റ് 2. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് മൈകോടോം ഡിസ്പോസബിൾ ബ്ലോയിഡ് 
സൈറ്റ് വാങ്ങുന്ന തി ലേക്ക്| വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
- താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വരു ടെയോ അവർ 
ചു മ ത ലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള (പതി നി ധി ക ളുടെ യോ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
-- ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
- ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 91/2018. 


Gaz . No. 35 /2018/DTP (Stores Purchase ). 
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അടങ്കൽ തുക - 2,00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം (1 % ) - 2,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

ഒറിജിനൽ - 672. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 336. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 6 - 9- 2018, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 


| 13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
| 14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tender. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
- 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2019 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവു ന്ന താണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

TENDER SCHEDULE 


നമ്പർ സി3 - 18580 / 2018 / സ . മെ . കോ . തി . 


2018 ജൂ 


ലൈ 30 . 


1 . The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് Open Surgical Instruments 
(6 items) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തി യിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ ചുമ ത ലപ്പെ ടു 

ത്തി യിട്ടുള്ള പതി നി ധി ക ളുടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു ന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 86 / 2018 . 
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അടങ്കൽ തുക - 4,31, 330. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) 

ഒറിജിനൽ - 1,512. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 756. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 9 - 2018 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 9 - 2018, 3 മണി. 


12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tender. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
- 17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
8 . More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 

LIST OF ITEMS 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2019 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

TENDER SCHEDULE 


SI. 


Name of 
Instruments 


Qty. 
Nos. 


No. 


Halsted Mosquito Forceps 
CVD 125 mm 
Leriche delicate Forceps 
CVD 150 mm 
Halsted Delicate Forceps 
CVD 185 mm 
Adson Forceps Serr 120 mm 
Standard Forceps Serr 200 mm 
Lucae Forceps Bayo 1x2 -140 mm 


- 


4 


10 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram. 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 


( 4) 


നമ്പർ സി3 - 18580 ( 1) / 2018 / സ . മെ . കോ . തി . 


2018 ജൂ 


ലൈ 30 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് Open Surgical Instruments 
( 5 items) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തി യിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അ വർ ചുമ ത ലപ്പെടു 

ത്തി യിട്ടുള്ള പതി നി ധി ക ളുടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാ ൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു ന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


സാധനങ്ങളുടെ 

പേര് 


അളവ് 


1 Allis forceps 2 x 3 155 mm 

10 എണ്ണം 
2 Allis forceps 5 X 6 190 mm 

10 എണ്ണം 
3 T.C . Mayo Scissors STR 170 mm 8 എണ്ണം 
4 T.C . Mayo Scissors CVD 170 mm 8 എണ്ണം 
5 Potts De marterl Scissors 
60 Degree Angle 220 mm 

3 എണ്ണം 
ദർഘാസ് നമ്പർ 87 / 2018. 
അടങ്കൽ തുക - 4,72,700 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - 1,614 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 807 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 9 - 2018, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 9 - 2018, 3 മണി. 

-- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2019. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

TENDER SCHEDULE 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
0 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
1 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
- 18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
9 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


( 5 ) 


നമ്പർ സി3 - 18580 ( 2 )/ 2018 / മെ . കോ . തി . 


2018 ജൂ 


ലൈ 30. 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala - non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശു പ്രതി/ ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
Open Surgical Instruments (8 items) 017682330 mlcelon / 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
- ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
| പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 

കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച് 
വരു ടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധി 
ക ളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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TENDER SCHEDULE 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു ന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന തല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 88 / 2018 . 


അടങ്കൽ തുക - 4,84, 812 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 
- ഒറിജിനൽ - 1,680. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 840. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 10 - 9- 2018, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 11 - 9- 2018, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 9- 2018 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2019 . 


1 . The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala - non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
1 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
- 18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
- 19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

Specification 


ി 


Name of 
Instruments 


Qty. 


1 


T. C . Baby Metz Scissors 145 mm 3 
T. C . METZENBAUN Scissors - 3 
DVD 200 mm 
De Bakey ATR forceps 2mm 
STR 200mm 
De Bakey ATR forceps 2 .8mm 

2.8mm 8 
STR 200mm 
De’ Bakey straight forceps 
1mm tip 195mm 
Hertzler Abdominal retractor 
20 X 25 mm 

Simon Uterine scoop 6 .8mm - 242mm 1 
| Simon Uterine scoop 8 .5mm - 242mm 1 


8 


Gaz. No. 35 /2018/DTP (Stores Purchase ). 
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- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

TENDER SCHEDULE 


നമ്പർ സി3 -18580 ( 3)/ 2018 / എം . സി. റ്റി. 2018 ജൂ ലൈ 30. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ സർജിക്കൽ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് (5 ഐറ്റംസ്) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മുക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും വ്യക്ത മായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിതി രു ത്ത ലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ 
ചു മ ത ലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള - ( പതി നി ധി ക ളുടെ യോ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു ന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അളവ് 


പാഡക്ടിന്റെ 

പേര് 
Dietrich Potts Scissors 45° Angle 180mm 
Joll Thyroid Retractor 152 mm 
T.C . Mayo Hegar NDL Holder Hvy, Serr 
185 mm 
T. C . Mayo Hegar NDL Holder Hvy, Serr 
205 mm 
T.C . Crile -Wood NDL Holder Serr 145 mm 


- 1 . The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
- 3 . Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala- non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College, Thiruvananthapuram. 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
1 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
| 13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
| 14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
- 15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 
to the requirements in the tender notification . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 89 / 2018. 


അടങ്കൽ തുക - 4,59,330 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - 1,546. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 773. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 9 - 2018 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 9 - 2018 , 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 9 - 2018, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2019 . 
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- 17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 9- 2018, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 9 - 2018, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2019 . 


- ( 7 ) 


നമ്പർ സി3 - 20911/ 2018 / എം . സി. റ്റി . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

TENDER SCHEDULE 


2018 ജൂ 


ലൈ 31. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഡിഫറന്റ് ടെക്സസ് 
സെൽഫ് ഗിപ്പിംഗ് മെഷ് വാങ്ങുന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫാറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തി യിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർ ഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അ വർ ചുമ ത ലപ്പെടു 
ത്തി യിട്ടുള്ള പതി നി ധി കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവ ശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു ന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


- 1 . The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College, Thiruvananthapuram. 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
1. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
2 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


സാധനത്തിന്റെ 
- പേര് 


അളവ് 


Self gripping mesh for left side 
Self gripping mesh for right side 
Self gripping mesh for ventral Hernia 
15cm x 15cm 
Self gripping mesh for ventral Hernia 
20cm X 15cm 


ദർഘാസ് നമ്പർ 90/ 2018. 
അടങ്കൽ തുക 3,89,700. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 1,344, 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 672. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
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| 14. The undersigned reserves the right to reject any 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
tender wholly or partially without any prior 

(1) 
information to the tenderers . 

നമ്പർ സി2 - 2967 / 2018 / ജി. ഡി . സി . റ്റി. 2018 ജൂ ലൈ 31. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജിൽ 
offering lowest price whose specification conform 

2018 - 19 വർഷം പാസതോ ഡോ ണ്ടിക്സസ് വകു പ്പിലേക്ക് 

മാക് സി ലോ ഫേ ഷ്യൽ പാസ് തെ റ്റിക് മെറ്റീ രി യൽ 
to the requirements in the tender notification . 

വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര 
17 . Tender will be opened in the presence of such of സ്വ ഭാ വ മുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
the tenderers or his authorized representatives who 

ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
may present at the time. They should have valid 

“39/ 2018 - 19 മാക്സിലോഫേഷ്യൽ പ്രാസ്തെറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ 
authorization letters. 

വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിനു വേണ്ടി എന്ന് രേഖപ്പെടു ത്തി 

“ ദി പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
18. More details can be had from this office on തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ., പിൻ -695 011 , 
working hours. 

കേരളം എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 

- താമ സിച്ചു ല ഭി ക്കു ന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി 
Specification 

ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ 

അ വ രുടെ അംഗീ ക്യത പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 

Quantity 
Items 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
No . 

Required 

ദർഘാസ് നമ്പർ 39 / 2018 - 19. 
1 Poly Ethylene Teraphthalate Anatomical 22 

അടങ്കൽ തുക - 2 ലക്ഷം. 
Self Gripping Mono filamentous muscle 
Reinforecing Implant with an Elliptical 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
shape, with a Precut Flap and Blue mark 

അസ്സൽ - 600 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി . 
for Medial Side indication and having 

പകർപ്പ് - 300 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി. 
Self Gripping arms in the Posterior side 
made of Poly Lactic Acid of Size 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽ പ ന യുടെ അ വ സാന 
12cm x 8cm left side mesh . 

തീയതിയും സമയവും 17 - 9 - 2018, 3 മണി. 
2 Poly Ethylene Teraphthalate Anatomical 22 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 

തീയതിയും സമയവും 19 - 9- 2018 , 3 മണി. 
Self Gripping Mono filamentous muscle 
Reinforecing Implant with an Elliptical 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25- 9- 2018 , 
shape, with a Precut Flap and Blue mark 

11 മണി. 
for Medial Side indication and having 

- ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
Self Gripping arms in the Posterior side 

പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
made of Poly Lactic Acid of Size 

തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., പിൻ- 695 011 
12cm x 8cm right side mesh . 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
3 Poly Ethylene Teraphalate Rectangular 15 അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
Gripping Mono filament Mesh with the 

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
Gripping Armsmade of Poly Lactic Acid , 

കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 
Mesh of size 15cm x 15cm for Open 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
Ventral Hernia 

ഫോറത്തിന്റെ വില്പന മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 

തീയ തി ക്ക് അ നു സ ത മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 
4 Poly Ethylene Teraphalate Rectangular 12 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കു ക ളോ ഡി . ഡി .കളോ 
Gripping Mono filament Mesh with the 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
Gripping Arms made of Poly Lactic Acid, 

ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അ യ യ ക ക ത ല്ല . 
Mesh of size 20cm x 15cm for Open 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ പകർപ്പിന്റെ വില മുകളിൽ 
Ventral Hernia 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 

- 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ 
Govt. Medical College , 

(Sd.) മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ലഭിക്കേണ്ട 
Thiruvananthapuram . 

Principal. അവസാന തീയതി 10 - 9 - 2018 - ന് 3 മണി ആയിരിക്കും. 
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No. C2 -2967/2018/DCT. 

31st July 2018. തിനു വേണ്ടി” എന്ന് രേഖ പ്പെടു ത്തി ദി പിൻ സിപ്പാൾ, 

ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം, 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., പിൻ - 695 011, കേരളം എന്ന 
are invited for the purchase of “ Maxilofacial Prosthetic മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 
Material” for Prosthodontics Department of Government 
Dental College, Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 . 

താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
The envelopes containing tender should bear the 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നൽകിയ വരുടെയോ അവരുടെ 
superscription “ Tender No. 39/2018 - 19 for the supply of 

അംഗീ കൃത ( പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
“ Maxilofacial Prosthetic Material” and should be 

തുറക്കുന്നതാണ്. 
addressed to “ The Principal, Government Dental College, 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . 

അടങ്കൽ തുക - ദർഘാസ് നമ്പർ 29 / 2018 - 19 മുതൽ 
Late tenders will not be accepted . The tenders will 

- 37 / 2018 - 19 വരെ 5 ലക്ഷം, ദർഘാസ് നമ്പർ 38 / 2018 - 19 - ന് 
be opened in the presence of such of the tenderers or 

3 ലക്ഷം. 
their authorized representatives, who may be present at ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
that time . 

- അസ്സൽദാർ ഘാസ് ന മ്പർ 29 / 2 018 - 19 മുതൽ 
Tender No. 39 /2018- 19 . 

37 / 2018 - 19 വരെ 1,300 + 12 % ജി . എ സ്. റ്റി ., ദർഘാസ് 

നമ്പർ 38 / 2018 - 19 - ന് 900 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി . 
Approximate Cost — 2 Lakhs. 

- പകർപ്പ് - ദർഘാസ് നമ്പർ 29 / 2018 - 19 മുതൽ 
Cost of tender form : 

37/ 2018 - 19 വരെ 650 + 12 % ജി . എ സ്. റ്റി ., ദർഘാസ് 
Original - 600 + 12 % GST. 

നമ്പർ 38 / 2018 - 19 - ന് 450 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി . 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പ ന യു ടെ അ വ സാന 
Duplicate - 300 + 12 % GST. 

തീയതിയും സമയവും 17 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
- Last date and time of sale of tender form - 17-9- 2018, 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
3 p . m . 

തീയതിയും സമയവും- - 19 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
Last date and time of receipt of tender form 

ടെണ്ടർ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
19 - 9 -2018, 3 p . m . 

നമ്പർ 

സമയവും 
| Date and time of opening of tender - 25 - 9 -2018 , 

29 / 2018 - 19 

24 - 9 - 2018 , 11 മണി 
11 a . m . 

30 /2018 - 19 24 - 9 - 2018 , 11. 10 മണി 
Intending tenderers may , on application to the 

31/ 2018 - 19 24 - 9 - 2018 , 11.20 മണി 
Principal, Government Dental College , 
Thrivananthapuram , Pin -695 011, obtain requisite tender 

32 / 2018 - 19 24 - 9 - 2018 , 11.30 മണി 
forms on which tenders should be 

33 / 2018 - 19 24 - 9 - 2018 , 11. 40 മണി 
submitted . Application for the tender form should be 

34/ 2018 - 19 24 - 9 - 2018 , 11.50 മണി 
accompanied by a cash remittance show above , which is 
the price fixed for a form and which is not refundable , at 

35 / 2018 - 19 24 - 9 - 2018, 12 മണി 
any circumstances . The tender forms are not transferable . 

36 / 2018 - 19 24 - 9 -2018 , 12 . 10 മണി 
Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
17 - 9 - 2018 . Cheques, Postage stamps , DD etc . will not 

37 / 2018 - 19 | 24 - 9 - 2018, 12.20 മണി 
be accepted towards the cost of forms, nor will the 

38 / 2018 - 19 24 - 9 - 2018 , 12 . 40 മണി 
forms be sent by VPP. Duplicate tender forms, if 
required , will be issued by a cash remittance shown 

- ദർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പി ക്കാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
above, per copy. Tender forms will be sent, if required , 

പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
by post on payment of an additional amount of 50 as 

തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ ., പിൻ - 695 011 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
postage charge in the form of money order. Last date 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
of receipt of money order is 10 - 9 - 2018 at 3 p . m . The 

അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
specifications and tender schedule attached to the tender 

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
notice will forms part of this tender notice . 

കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
- ( 2 ) 

ഫോറത്തിന്റെ വില്പന മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
നമ്പർ സി2 - 2787 / 2018 / ജി. ഡി . സി . റ്റി. 

തീയ തിക്ക് അ നു സ ത മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 
2018 ജൂ ലൈ 25. 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കു ക ളോ ഡിഡി.കളോ 
- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
2018 - 19 വർഷം വിവിധ വകു പ്പുകളിലേക്ക് ഡെന്റൽ 

ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയ യ ന ത ല്ല .ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ 
മെറ്റീരിയൽ & സപ്ലെസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊ ള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ക വ റിൽ 

- 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ 
“ ടെണ്ടർ നമ്പർ 29 / 2018 - 19 മുതൽ 38 / 2018 - 19 വരെയുള്ള 

മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ലഭിക്കേണ്ട 
ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് & സപ്ലെസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി 30 - 8 - 2018 , 3 മണി ആയിരിക്കും. 
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No . C2 - 2787/2018/DCT. 

25th July 2018 . - at 3 p . m . on 17 - 9 -2018 . Cheques, Postage Stamps, DD 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

etc . will not be accepted towards the cost of forms, nor 
are invited for the purchase of Dental Materials and 

will the forms be sent by VPP . Duplicate tender forms, 
Supplies for the Various Departments of Government 

if required , will be issued by a cash remittance shown 
Dental College, Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 . above , per copy. Tender forms will be sent, if required , 
The envelopes containing tender should bear the by post on payment of an additional amount of 50 as 
superscription “ Tender No. 29 /2018 - 19 to 38 / 2018 - 19 postage charge in the form of money order. Last date 
for the supply of Dental Materials and Supplies ” and of receipt of money order is 30 -8 -2018 at 3 p . m . The 
should be addressed to “ The Principal, Government specifications and tender schedule attached to the tender 
Dental College , Thiruvananthapuram , Pin- 695 011 . notice will forms part of this tender notice . 

Late tenders will not be accepted. The tenders will 
be opened in the presence of such of the tenderers or Govt. Dental College , 

( Sd .) 
their authorized representatives, who may be present at 

Thiruvananthapuram . 

Principal. 
that time. 
Tender Date and time of opening 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
- No . of tender 

നമ്പർ സി2 -1699/ 2018 / ജി. ഡി. സി. റ്റി. 2018 ജൂ ലൈ 20. 
29 /2018 - 19 24 - 9 - 2018, 11 a. m . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജിൽ 
30/ 2018 - 19 24- 9 - 2018 , 11 .10 a . m . 

2018 - 19 വർഷം ഓറൽ മാക്സസിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി 
31 / 2018 - 19 24- 9- 2018, 11.20 a. m . 

വകു പ്പിലേക്ക് റ്റി . എം . ജെ . ആർത്രോ സ്കോപ്പ് വിതരണം 

ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
32 /2018 - 19 24- 9 - 2018 , 11.30 a . m . 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളി 

ച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 13 / 2018 - 19 റ്റി . എം . ജെ . 
33 / 2018- 19 24 -9 -2018, 11. 40 a. m . 

ആർത്രോസ്കോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി എന്ന് 
34/ 2018 - 19 24- 9 -2018, 11. 50 a. m . 

രേഖ പ്പെ ടു ത്തി ദി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 

കോളേജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ ., തിരുവനന്തപുരം, 
35/ 2018 - 19 24- 9 -2018 , 12 Noon 

പിൻ - 695 011, കേരളം എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു 
36/2018- 19 24 - 9- 2018 , 12 .10 p . m . 

തരേണ്ടതുമാണ്. 
37/ 2018 - 19 24- 9- 2018, 12 .20 p . m . 

- താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
38/ 2018 - 19 24- 9-2018, 12 . 40 p . m . 

ദർഘാ സ് നൽകി യ വ രു ടെയോ അവരുടെ അംഗീ കൃത 

പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Estimated Cost - 5, 00 ,000 for Tender 

അടങ്കൽ തുക - 3.50 ലക്ഷം. 
Nos. 29 / 2018 - 19 to 37 /2018 - 19 , 3, 00, 000 for Tender 
No. 38/ 2018 - 19 . 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. - 
Cost of tender form : 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Original — 1,300 + 12 % GST for Tender Nos . 

അസ്സൽ - 1,100 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി. 
29 / 2 018 -19 to 37/2018 - 19 900 + 12 % GST for 

പകർപ്പ്- 550 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി. 
Tender No. 38 /2018- 19 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽ പ ന യുടെ അ വ സാന 
- Duplicate = 650 + 12 % GST for Tender Nos. തീയതിയും സമയവും- 3 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
29/ 2018 - 19 to 37 /2018 - 19 , - 450 + 12 % GST for 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
Tender No. 38/ 2018 - 19 . 

തീയതിയും സമയവും-- 4- 9 - 2018, 3 മണി. 
Last date and time of sale of tender form — 17 -9-2018 , 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -6- 9- 2018, 
3 p . m . 

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 
Last date and time of receipt of tender form 

- ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 
19 -9 -2018, 3 p . m . 

ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, മെഡിക്കൽ 

കോളേജ് പി . ഒ ., തിരുവനന്ത പുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന 
Intending tenderers may , on application to the 

വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട തും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
Pin- 695 011 , obtain requisite tender forms on which 

അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
tenders should be submitted . Application for the tender 

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
form should be accompanied by a cash remittance shown കാര ണ വശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 
above, which is the price fixed for a form and which is ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
not refundable, at any circumstances. The tender forms ഫോറത്തിന്റെ വില്പന മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed തീയ തി കൾക്ക് അ നു സ ത മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 


416 


4th SEPT. 2018 ] 


STORES PURCHASE 


1137 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


- ( 1) 


നമ്പർ സി2 - 1711/ 2018/ ജി . ഡി . സി . റ്റി. 


2018 ജൂ 


ലൈ 20. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജിൽ 
2018 - 19 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ലേസർ പ്രിന്റർ 
വിത്ത് സ്കാനർ- 7 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ 
“ ടെണ്ടർ നമ്പർ 19 / 2018 -19 ലേസർ പ്രിന്റർ വിത്ത് സ്കാനർ- 7 
എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി? എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. 
ദി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദ ന്തൽ കോളേജ്, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011, 
കേരളം എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 


ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കു ക ളോ ഡി . ഡി . ക ളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയ യ്ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പുകളുടെ വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു 
ന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ള 
വർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
20 - 8 - 2018, 3 മണി ആയിരിക്കും. 
No, C2 - 1699/ 2018 /DCT. 

20th July 2018 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the purchase of “ TMJ Arthroscope " for the 
OMFS Department of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 as detailed 
below . The envelopes containing tender should bear the 
superscription “ Tender No. 13 / 2018 - 19 for the supply of 
TMJ Arthroscope" and should be addressed to 
“ The Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . 

Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives, who may be present at 
that time. 

Approximate Cost — 3 .50 Lakhs. 
EMD - 1 %. 
Cost of tender form : 

- Original - 1,100 + 12 % GST. 

Duplicate = 550 + 12 % GST. 
Last date and time of sale of tender form — 3 -9 -2018 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4- 9- 2018 , 3 p. m . 

Date and time of opening of tender 
6 - 9 - 2018 , 12 Noon . 


-- താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 19/ 2018 - 19 . 
ഏകദേശ വില - 1. 12 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 400 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി. 

പകർപ്പ് - 200 + 12 % ജി.എസ് . റ്റി . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽ പ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 3 - 9- 2018, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 4 - 9 - 2018, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 9 - 2018 , 11. 30 മണി. 


Intending tenderers may, on application to the 
Principal, Government Dental College, Thrivananthapuram , 
Pin -695 011 , obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is 
not refundable, at any circumstances. The tender forms 
are not transferrable . Sale of tender forms will be 
closed at 3 p .m . on 3 -9 - 2018 . Cheques , Postage Stamps , 
DD etc . will not be accepted towards the cost of forms, 
nor will the forms be sent by VPP . Duplicate tender 
forms, if required , will be issued by a cash remittance 
shown above , per copy . Tender forms will be sent, if 
required , by post on payment of an additional amount of 

50 as postage charge in the form of Money 
Order. Last date of receipt of Money Order is 
20 - 8 - 2018 at 3 p . m . The specifications and tender 
schedule attached to the tender notice will forms part of 
this tender notice. 
Govt. Dental College, 

| ( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ദർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
- ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പി . ഒ., തിരു വ ന ന്തപുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട തും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
- ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില്പനമുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
തീയ തികൾക്ക് അ നു സ ത മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 
- ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കു കളോ ഡി . ഡി . ക ളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പിന്റെ വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർമുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
20 - 8 - 2018, 3 മണി ആയിരിക്കും. 
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No. C2 -1711/2018/DCT. 

20th July 2018. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

നമ്പർ സി2 - 1692 / 2018 / ജി . ഡി . സി . റ്റി . 2018 ജൂ ലൈ 20. 
are invited for the purchase of “ Laser Printer with 
Scanner- 7 Nos. for the Various Departments of 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജിൽ 
Government Dental College, Thiruvananthapuram for the 

2018 - 19 വർഷം പെരിയോഡോണ്ടിക്സസ് വകുപ്പിലേയ്ക്ക് 
year 2018 -19 as detailed below . The envelopes 

പിസോടോം ക്യൂബ് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
containing tender should bear the superscription “ Tender 

കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊ ള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ 
No. 19 /2018 - 19 for the supply of Laser Printer with 

“ ടെണ്ടർ നമ്പർ 8 / 2018 - 19 - പിസോടോം ക്യൂബ് വിതരണം 
Scanner - 7 Nos . and should be addressed to 

ചെയ്യു ന്ന തിനു വേണ്ടി എന്ന് രേഖ പ്പെ ടു ത്തി ദി 
“ The Principal, Government Dental College , 

പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
Thiruvananthapuram, Pin- 695 011 . 

തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., പിൻ- 695 011, 
Late tenders will not be accepted . The tenders will 

കേരളം എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 
be opened in the presence of such of the tenderers or 

താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
their authorized representatives, who may be present at 

ദർഘാ സ് നൽകി യ വ രു ടെയോ അ വരുടെ അംഗീക്യത് 
that time. 

പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Tender No . -19/2018 - 19 . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 8 / 2018 - 19. 
Approximate Cost - 1.12 Lakhs. 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 4 ലക്ഷം. 
EMD - 1 %. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
Cost of tender form : 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 
Original - 400 + 12 % GST. 

അസ്സൽ - 1,200 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി. 
Duplicate — 200 + 12 % GST. 

പകർപ്പ് - 600 + 12 % ജി.എസ് . റ്റി . 
| Last date and time of sale of tender form - 3 - 9 - 2018, 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽ പ നയുടെ അ വ സാ ന 
3 p . m . 

തീയതിയും സമയവും 3 - 9 - 2018, 3 മണി. 
Last date and time of receipt of tender form 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
4- 9- 2018 , 3 p . m . 

തീയതിയും സമയവും- - 4 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും --6 - 9 - 2018 , 
Date and time of opening of tender 

11.30 മണി. 
6 - 9- 2018 , 11. 30 a. m . 

ദർ ഘാ സ് സമർപ്പി ക്കാ ൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
Intending tenderers may, on application to the ദി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 
Pin -695 011, obtain requisite tender forms on which എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
tenders should be submitted . Application for the tender - ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
form should be accompanied by a cash remittance shown അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
above , which is the price fixed for a form and which is 

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടു ക്കേ ണ്ടതും അത് 
not refundable , at any circumstances . The tender forms 

ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് 
are not transferrable. Sale of tender forms will be closed 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
at 3 p . m . on 3 - 9 - 2018. Cheques , Postage Stamps, DD 

ഫോറത്തിന്റെ വില്പന മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 

തീയ തി കൾക്ക് അ നു സ ത മാ യി രി ക്കും . ദ ർ ഘാസ് 
etc. will not be accepted towards the cost of forms, nor 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാ യി ചെക്കു കളോ ഡി . ഡി .കളോ 
will the forms be sent by VPP. Duplicate tender forms, 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
if required , will be issued by a cash remittance shown 

ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
above, per copy. Tender forms will be sent, if required , 

ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പിന്റെ വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു 
by post on payment of an additional amount of 50 as 

ന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ള 
postage charge in the form of money order. Last date വർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം 
of receipt of money order is 20 -8 -2018 at 3 p . m . The പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
specifications and tender schedule attached to the tender ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
notice will forms part of this tender notice. 

20 - 8 - 2018, 3 മണി ആയിരിക്കും. 
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( വൈഡ് വ്യൂ ) വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിനുവേണ്ടി എന്ന് 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തി ദി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., 
പിൻ - 695 011 , കേരളം എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു 
തരേണ്ടതുമാണ്. 


താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നൽകിയ വരുടെയോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 1.20 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


No . C2 -1692 /2018/DCT. - 

20th July 2018. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the purchase of “ Piezotome Cube ” for the 
Periodontics Department of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 as detailed 
below . The envelopes containing Tender should bear the 
superscription “ Tender No. 8 /2018 - 19 for the supply of 
Piezotome Cube" and should be addressed to 
“ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram, Pin- 695 011 . 

Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives , who may be present and 
at that time. 

Tender No . -- 8/2018- 19 . 
Cost of tender form : 

Original - 1, 200 + 12 % GST. 

Duplicate = 600 + 12 % GST. 
Last date and time of sale of tender form — 3 - 9- 2018 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4- 9- 2018 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
6- 9 -2018, 11 . 30 a. m . 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 , obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is 
not refundable , at any circumstances . The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed 
at 3 p . m . on 3 - 9 - 2018 . Cheques, Postage Stamps, DD 
etc . will not be accepted towards the cost of forms, nor 
will the forms be sent by VPP. Duplicate tender forms, 
if required , will be issued by a cash remittance shown 
above , per copy. Tender forms will be sent, if required , 
by post on payment of an additional amount of 50 as 
postage charge in the form of Money Order. Last date 
of receipt of Money Order is 20 - 8 - 2018 at 3 p .m . The 
specifications and tender schedule attached to the tender 
notice will forms part of this tender notice . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + 12 % ജി.എസ് . റ്റി . 

പകർപ്പ് - 200 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 3- 9 - 2018 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 4 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 9 - 2018 , 11.45 മണി. 

- ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
ദി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം, പിൻ- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില്പന മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
- തീയ തി കൾക്ക് അ നു സ ത മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കു കളോ ഡി . ഡി . കളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ് ക്കു ന്ന തല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റേയും വില മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
- 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ 
മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ലഭിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 20 - 8 - 2018 - ന് 3 മണി ആയിരിക്കും. 


( 3 ) 


നമ്പർ സി2 - 1686 / 2018 / ജി. ഡി. സി . റ്റി . 


2018 ജൂ 


ലൈ 20 . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജിൽ 
2018 - 19 വർഷം പാതോഡോണ്ടിക്സസ് വകുപ്പിലേക്ക് 
ആർട്ടികുലേറ്റർ ( വൈഡ് വ്യൂ ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള 
ക വ റിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 2 / 2018 - 19 ആർട്ടികുലേറ്റർ - 


No. C2 -1686/ 2018 /DCT. 

20th July 2018. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the purchase of “ Articulator ( Vide View )” 
for the Prosthodontics Department of Government 
Dental College , Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 
as detailed below . The envelopes containing tender 
should bear the superscription “ Tender No. 02 /2018 - 19 
for the supply of "“ Articulator ( Vide View) ” and should be 
addressed to " The Principal , Government Dental College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . 


Gaz . No. 35 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 


419 


4th SEPT. 2018 ) 


STORES PURCHASE 


1140 


Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives , who may be present and 
at that time. 

Approximate cost - 1 . 20 Lakhs . 
EMD - 1 % . 
Cost of tender form : 

Original - 400 + 12 % GST. 

Duplicate - 200 + 12 % GST. 
Last date and time of sale of tender form — 3 -9 - 2018 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4 - 9- 2018 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
6 - 9 -2018, 11 .45 a. m . 

Intending tenderers may, on application to the 
Principal, Government Dental College , Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011 , obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance as 
shown above , which is the price fixed for a form and 
which is not refundable , at any circumstances. The tender 
forms are not transferable. Sale of tender forms will be 
closed at 3 p .m . on 3 - 9 - 2018 . Cheques, Postage Stamps, 
D . D etc . will not be accepted towards the cost of forms, 
nor will the forms be sent by VPP. Duplicate tender 
forms, if required , will be issued by a cash remittance 
shown above, per copy . Tender forms will be sent, if 
required , by post on payment of an additional amount of 

50 as postage charge in the form of Money 
Order. Last date of receipt of Money Order is 20 - 8 
2018 at 3 p .m . The specifications and tender schedule 
attached to the tender notice will forms part of this 
tender notice . 
Govt. Dental College, 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി. പി . പി. യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 6/ 2018. 
അടങ്കൽ തുക - 2, 00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ( നികുതി സഹിതം ) - 472 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ( നികുതി സഹിതം) - 236. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 5 - 9 - 2018, 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 9 - 2018 , 2 . 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2019 . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഇ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


( 2 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


നമ്പർ സി1/ 3490 / 2018 / ജി . എം . സി . കൊല്ലം. 2018ജൂ ലൈ 31 

കൊല്ലം ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
പാത്തോളജി വിഭാഗത്തി ലേക്ക് 4 ചാനൽ സെമി 
ആട്ടോമേറ്റഡ് കൊയാഗുലേഷൻ അനലൈസർ ഒരെണ്ണം 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ 
പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാ ജ രാ യിട്ടു ള്ള ദ ർ ഘാ സ് സ മ ർ പിച്ച വരുടെ യോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


നമ്പർ സി1 / 5110 / 2018/ ജി . എം . സി . കൊല്ലം. 2018ജൂ ലൈ 31. 

- കൊല്ലം ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
പാത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാനുവൽ റോട്ടറി 

മെ കാടോം ഒരെണ്ണം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദ ർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ട തും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് 
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന വിലാസത്തിൽ അ യ യ് ക്കേ 
ണ്ടതുമാണ്. ദ ർ ഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയതിയിലും സമയത്തും അ പ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടു 
ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി. യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


420 


4th SEPT. 2018 ] 


STORES PURCHASE 


1141 


( 4 ) 


- ( 3 ) 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 5/ 2018. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
അടങ്കൽ തുക - 5,00,000. 

തീയതിയും സമയവും - 5 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 6 - 9 - 2018, 2 .30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയ തിയും സമയവും 
ഒറിജിനൽ ( നികുതി സഹിതം) - 1,180. 

6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ( നികുതി സഹിതം) - 590. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 

31 - 3 - 2019 . 
തീയതിയും സമയവും- -- 5 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമയവും 6 - 9 - 2018 , 2 .30 മണി. 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
6 - 9 - 2018, 3 മണി. 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2019. 
കൂടുതൽ വിവര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 

നമ്പർ സി1/3169 / 2018 / ജി . എം . സി . കൊല്ലം 2018 ആഗസ്റ്റ് 8. 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 

പാ ത്താളജി വിഭാഗത്തി ലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്ന 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 

തിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് 

വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
നമ്പർ സി1/3150/ 2018 / ജി. എം . സി . കൊല്ലം. 2018 ആഗസ്റ്റ് 8. കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്കേ 

- കൊല്ലം ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിവിധ - ണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
വിഭാഗങ്ങളി ലേക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് പിന്റർ 20 എണ്ണം തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടു 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരാ യിട്ടു ള്ള ദ ർ ഘാ സ് സ മ ർ പ്പിച്ച വ രു ടെയോ 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 

പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 12/ 2018 . 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് അടങ്കൽ തുക - 2, 30 ,000. 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ഒറിജിനൽ ( നികുതി സഹിതം) - 590. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 11 / 2018 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ( നികുതി സഹിതം ) - 354. 
അടങ്കൽ തുക 2,00,000. 

ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവ സാ ന 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

തീയതിയും സമയവും - 5 - 9 - 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 6 - 9 - 2018, 2.30 മണി. 
ഒറിജിനൽ ( നികുതി സഹിതം ) - 472. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ( നികുതി സഹിതം) - 236. 

6 - 9- 2018 , 3 മണി. 
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ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2019. 

നമ്പർ സി1/ 3837 / 2018/ ജി. എം . സി. കൊല്ലം. 2018 ആഗസ്റ്റ് 8. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

- കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ 

ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് സി . റ്റി . ജി . മെഷീൻ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 

- മോഡൻ ബി . ( 3 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ട തും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് 

വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
നമ്പർ സി1/3485 / 2018/ ജി. എം . സി . കൊല്ലം. 2018 ആഗസ്റ്റ് 8. 

കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ട 
കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 

തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
മെകാ ബയോള ജി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ലാമിനാർ തീയതിയിലും സമയത്തും അ പ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
എയർ ഫ്ളോയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടു 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 

തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ണ്ട തുമാ ണ് . ദ ർ ഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 

- പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അ വർ ചുമതലപ്പെടു ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് നമ്പർ - 9 / 2018. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

അടങ്കൽ തുക - 3,00,000 . 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

ഒറിജിനൽ - 708. 
ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 354. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 8 / 2018. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 

തീയതിയും സമയവും - 5 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 6 - 9 - 2018, 2 .30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

- ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
ഒറിജിനൽ - 472. 

6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 236 . 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 31 - 3 - 2019 . 
തീയതിയും സമയവും --5- 9- 2018, 3 മണി. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമയവും 6 - 9 - 2018 , 2 .30 മണി. 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ് ക്കു ന്നതിനോ 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 -2019 . 

നമ്പർ സി1/5075/ 2018 / ജി . എം . സി . കൊല്ലം. 2018 ആഗസ്റ്റ് 8. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 

- കൊല്ലം ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിവിധ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

വിഭാഗങ്ങളി ലേക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ( 8 എണ്ണം) 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ - ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
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വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ - ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ - പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് നമ്പർ - 7 / 2018. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന 

അടങ്കൽ തുക - 2 , 63,000 . 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

ഒറിജിനൽ - 708. 
ഫോറം വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 354. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 10 / 2018. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
അടങ്കൽ തുക - 5,00,000 . 

തീയതിയും സമയവും- 5 - 9 - 2018, 3 മണി. 
നിരതദ്രവ്യം- - 1 %. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : സമയവും - 6 - 9 - 2018 , 2 . 30 മണി. 
ഒറിജിനൽ - 1,180. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

6 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 590. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 

31 - 3 - 2019 . 
തീയതിയും സമയവും - 5 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമയവും 6 - 9 - 2018 , 2 .30 മണി. 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ 
ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
6 - 9 - 2018, 3 മണി. 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 

ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

( ഒപ്പ്) 
31 - 3 - 2019 . 

കൊല്ലം. 

പ്രിൻസിപ്പാൾ. 
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ 

നമ്പർ എസ് - 2/ 4535 / 2018 . - 

2018 ജൂ ലൈ 30 . 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

- ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിമഞ്ചേരി 
യിലെ വിവിധ വിഭാ ഗ ങ്ങ ളി ലേക്ക് വിവിധ സാധ ന ങ്ങൾ 

വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
നമ്പർ സി1/ 5270 / 2018 / ജി . എം . സി . കൊല്ലം. 2018 ആഗസ്റ്റ് 8 . 

അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച മൽസരാടി 

സ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
പാത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 

- ദർഘാസ് ഫോറ വും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
( വിവിധം) നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

- കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത്ലഭ്യമാണ് 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 

( 0483 - 2764056 ). 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1, 500 നിരതദ്രവ്യത്തോടും 
കോളേജ്, കൊല്ലം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്കേ കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് 
ണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് 
തീയതിയിലും സമയത്തും അ പ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് 250 മണിയോർഡർ സഹിതം 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടു പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മഞ്ചേരി 
ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സമ്മ ത പ ത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- ( 8 ) 
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പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


1. 


ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം സാധ ന ങ്ങളുടെ പ്രദർശനം 
നടത്തേണ്ടതാണ്. 


- 2 . വിത രണം ചെയ്യുന്ന സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ തുക 

മുൻകൂറായി നൽകുന്നതല്ല. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപ യിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തു ക യും 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
കട ത്ത് , ഇൻഷ്വറൻസ്, കയ റ്റി റ ക്ക് , യന്ത്ര സാമഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ 
സ്വയം വഹിക്കേ ണ്ട താണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലാ യി രിക്കും. വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ 
നിര ത ദ വ്യം , സമ്മത പത്രം മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ 
എന്നിവ പാലി ക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- No . S2/ 4535/ 2018/ GMCM. 


30th July 2018. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരും 
നമ്പർ - വകുപ്പും ഏകദേശ വിലയും 


- 1 എസ്- 2/ 4535 /2018/ ജി . എം . സി . എം . --പത്തോളജി വിഭാഗ 

ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കെമിക്കലുകൾ - 2,22,100 
2 എസ്- 2/4536/2018 / ജി. എം . സി. എം . - ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് 

ആവശ്യമായ കിറ്റുകൾ - 4, 58,490 
എ സ് - 2/ 4537 / 2018 / ജി . എം . സി . എം . - സെൻട്രൽ 
ക്ലിനിക്കൽ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ സീറോളജിക്കൽ 
റീ ഏജന്റ് സ് - 2,32, 500 
എസ്-2 /4538 / 2018 / ജി. എം . സി. എം . - ഗവ. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശു പത്രി യി ലേക്ക് ഇ . സി . ജി . 
കൺസ്യൂമബിൾസ് - 4,81, 125 
എസ്- 2 / 4539/ 2018 / ജി . എം . സി. എം . --പത്തോളജി വിഭാഗ 

ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കെമിക്കലുകൾ- 4,82 ,279 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - കമ ന മ്പർ 1- നും 3- നും - 840 , 

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 1,680. 
തപാൽവഴി - കമ ന മ്പർ 1- നും 3 - നൂം - 92 0 , 

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 1760. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - കമ ന മ്പർ 1- നും 3- നും - 420, 

-- മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 840 . 


Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Various Items to Various Departments 
of Govt. Medical College, Manjeri as per list attached . 
Tender forms and details can be obtained from the office 
of the Principal, Govt. Medical College , Manjeri on 
payment of tender cost . Tender should be superscribed 
with tender No . and addressed to the Principal, Govt. 
Medical College, Manjeri. Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 

worth 200 and EMD @ 1 % of the total cost of items 
- tendered for/ minimum - 1, 500 . Stamp Paper will be 

supplied to the firm outside Kerala on request along with 
remittance of - 250 by Money Order in favour of 
Principal, Govt. Medical College, Manjeri. Specimen 
copy of the agreement is annexed with the tender form . 
Rates should be quoted in Indian Rupees only. All the 
taxes applicable are to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 1- 9 - 2018 , 3 മണി. 


The tender without the required earnest money 
deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further 
notice . Tender form is not transferable. Cheque , Draft , 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Duplicate copy of tender form can 
be obtained on payment of cost. The tender will be 
opened in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives as scheduled . 


- ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 9- 2018, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 9- 2018, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 9- 2018, 
11 മണി. 


Demonstration , if required , should be provided by 
the firm at their own expence. Further details can be had 
from the office of the Principal, Govt. Medical College, 
Manjeri during working hours. 


വില നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3- 2019. 
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St. 


Tender No . & Name of Equipments and 

Department with Approximate Cost 


No . 


S2/ 4535/ 2018/ GMCM - Chemicals to Pathology 
Department - 2 , 22 , 1 00 


S2/ 4536/2018/ GMCM --Blood bank kits to blood 
bank - 4 , 58, 490 


അടങ്കൽതുക - 3, 50,000 . 

നിര തദവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
(മിനിമം - 1,500 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ - 826 
തപാൽ വഴി - 876 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 472 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 9 - 2018, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപന തീരുന്ന 
തീയതി 31- 8 - 2018. 


S2/4537 /2018 /GMCM — Serological Reagents to 
Central Clinical lab - 2 ,32, 500 


S2 / 4538/2018 / GMCM - ECG Consumables to 
GMCH - 4 , 81 , 125 


S2/ 4539 /2018 /GMCM — Reagents to Pathology 
Department - 4, 82 ,279 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 11 - 9 - 2018 , 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 9 - 2018 , 11.30 മണി. 


Cost of tender form : 

Original — 840 for Sl. Nos. 1 , 3 and 1,680 
for others. 

By post - 920 for Sl. Nos. 1, 3 and 1,760 for 
others . 
- Duplicate = 420 for Sl . Nos. 1 , 3 and 840 
for others. 

Closing date and time of sale of tender form by 
post - 1 - 9 - 2018, 3 p . im . 

Closing date and time of sale of tender form 
7 - 9 - 2018 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
10 - 9- 2018 , 3 p . m . - 

Due date and time for opening of tender 
11- 9 - 2018, 11 a . m . 

Date upto which rates are to be firm — 31 - 3 -2019 . 
Special Conditions: 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost. 


- ദർഘാസ് നമ്പർ കവറി നു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അ യ യ കയോ 
ചെയ്യേ ണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്ക 
പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ- 0495 2350212 ). 


No . S7 - 12242 / 2018 / MCC . 

27th July 2018. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Hand Held ABG Analyzer 
( 1 No.) to the Department of Emergency Medicine, 

Medical College , Kozhikode. Demonstration of the item 
is to be done if necessary . 


Govt. Medical College, 
Manjeri. 


| (Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്7 - 12242/ 2018 / എം . സി. സി . 2018 ജൂ ലൈ 27 . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
എമർജൻസി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവ ശ്യമായ 
ഹാൻഡ് ഹെൽ ഡ് എ ബിജി അ ന ല സർ വിത ര ണം 
ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മൽസാരാധി 
ഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Estimate Cost _ 3 ,50, 000 . 

Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 
( Minimum 1 , 500 ). 
Cost of tender form : 

Original — 826 
By post — 876 

Duplicate - 472 
Last date and time of sale of tender form 
10 - 9 - 2018 , 3 p . m . 
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Last date of sale of tender form by post 

ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31 - 8 - 2018. 

11 - 9 - 2018 , 2. 30 മണി. 
Last date and time of receipt of tender form 

ദർഘാസുകൾ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 -2019 . 
11 - 9 -2018 , 11 a. m . 

ദർഘാസുകൾ എസ്2 - 8903 / 2018 / എം . സി . സി . എന്ന 
Date and time of opening of tender form 

മേലെഴുത്തോടു കൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
11- 9 -2018, 11.30 a. m . 

ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസ 

ത്തിൽ അ യ യ് ക്കു കയോ ചെയ്യേണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി 
Tenders should be superscribed with Tender No. ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
S7- 12242/ 2018 / MCC and addressed to the Principal, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2. 30 മണിക്ക് 
Govt. Medical College, Kozhikode. Each tender should be ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
submitted along with an agreement signed and executed in 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
Kerala Stamp Paper worth 200 and EMD @ 1 % of the 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
total cost of the items tendered for. The tenders will be 

മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
opened on the above date in the presence of the - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
tenderers or their authorized representatives . 

മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 

- നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment . The tenders without the agreement and 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 

ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 

( ഫോൺ- 0495 2350212 ). 
without any notice. Cheque , Draft, Postage Stamp etc. 

No . S2 - 8903 / 2018/ MCC. 

30th July 2018. 
will not be accepted towards the cost of the tender 
forms. Stamp Paper will be supplied to the firm outside Sealed and competitive tenders in the prescribed 
Kerala , on request, along with the remittance of 250 form are invited from the manufacturers or authorized 
by Money Order taken in favour of Principal, Medical 

suppliers for the supply of Serological Kits & Discs for 
College , Kozhikode . 

Microbiology Department of Govt. Medical College, 

Kozhikode . Demonstration of the item is to be done if 
Further details can be had from the office of the 

necessary . 
Principal, Medical College during working hours 
(0495 - 2350212 ). 

Estimate Cost - 1 , 10 ,520 . 
( 2 ) 

Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 

( Minimum 1, 500 .) 
നമ്പർ എസ്2 - 8903 / 2018/ എം . സി . സി . 2018 ജൂ ലൈ 30 . 

Cost of tender form : 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

Original — 590 
മെകാ ബയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് സെറോ ള ജി ക്കൽ 
കിറ്റ്സും ഡിസ്കം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാ 

By post - 640 
ക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 

Duplicate — 354 
മുദ്രവെച്ചതും മൽസാരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Last date and time of sale of tender form 

10 - 9 - 2018, 3 p . m . 
അടങ്കൽതുക - 1,10,520 . 

Last date of sale of tender form by post — 3-9 -2018, 
നിര തദവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശത മാ നം . 3 p . m . 
(മിനിമം - 1, 500 ). 

Last date and time of receipt of tender form 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

11 - 9 - 2018, 11 a . m . 
ഒറിജിനൽ - 590 

Date and time of opening of tender form 

11 - 9 - 2018, 2 .30 p . m . 
തപാൽ വഴി - 640 

Date upto which the rules are to be firm 31-3 -2019 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 354 

Tenders should be superscribed with Tender No. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന S2 -8903 /2018 /MCC and addressed to the Principal, 
തീയതിയും സമയവും 10 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

Govt. Medical College, Kozhikode. Each tender should be 

submitted along with an agreement signed and executed in 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപന തീരുന്ന 

Kerala Stamp Paper worth 200 and EMD @ 1 % of the 
തീയതിയും സമയവും 3 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

total cost of the items tendered for. The tenders will be 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും opened on the above date in the presence of the 
സമയവും - 11- 9 - 2018, 11 മണി. 

tenderers or their authorized representatives. 
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(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(1) 
5 


VDRL -RPR test Kit 


50test / kit 25 


kits 


| 6 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do - 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice. Cheque , Draft, Postage Stamp etc . 
will not be accepted towards the cost of the tender 
forms. Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
Kerala , on request, along with the remittance of 250 
by Money Order taken in favour of Principal, Govt . 
Medical College , Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495- 2350212 ) . 


Rapid Latex agglutination test for 30test/kit 1 
direct detection of Bacterial antigens 

kit 
in body fluids for H influenza 
type b , Strep . Pneumonia , Neisseria 
Meningitidis Gps A , C , Y, W - 135 
Cryptococcus test: Rapid latex 50test/kit 1 
agglutination test qualitative /semi 

kit 
quantitative for polysaccharide 
antigen of Cryptococcus neoformans 
in serum & CSF 
Brucella abortus coloured antigen 5ml/vial 2vial 


SPECIFICATION 


- 8 


SZ 


Items 


Unit 


Qty 


( 3 ) 


No . 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


നമ്പർ എസ6 / 14146 /2018 / ജി . എം . സി . കെ . കെ . ഡി . 

-- 2018 ആഗസ്റ്റ് 2. 


1 


Salmonella Antisera 


2ml 


2ml 


(a ) Somatic 09 

2ml 3 - 
(b ) Somatic 02 
(c ) Flagellar Hd 

2ml 1 - 
(d ) Somatic 04 
( e) Flagellar Hi 

2ml 1 
( f) Polyvalent A -S 

2ml 
2 Shigella Agglutinating Sera 

(a ) Shigella dysenteriae Polyvalent 1- 10 2ml 

(b ) Shigella Flexneri Polyvalent 1-6, X & Y 2ml 2 
- ( c) Shigella sonnel Polyvalent 1,2 2ml 1 
3 Vibrio Agglutinating Sera 

(a ) Vibrio Cholerae 0 -l polyvalent 2ml 1 
(b ) Vibrio Cholerae Inaba 

2ml 1 
( c ) Vibrio Cholerae Ogawa 

2ml 1 
- Widal tube coloured antigen kits 4x 50ml 40 

(Different colour for STO ,STO , kits 
Para AH & BH ) Each kit containing 
the following 
S. typhi ‘O 

50ml/kit 
S. typhi " H 

50ml/kit 


കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
- വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ വിവിധ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മൽ സ രാ ധി ഷ് ഠി ത വ മാ യ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
-- ദർഘാസ് നമ്പർ കവറി നു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
നേരിട്ട് നല് കു കയോ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്ക 
കയോചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്ന ദിവസം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
യു ടെയോ സാന്നിധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. 
തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

200 വില യു ള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ( മിനിമം 1, 500 ) ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350212 ). 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
| 1 ജി . എം . സി . കെ . കെ . ഡി / 14146 / 2018 /എസ്- 6 ഡെലിവറി 

സെറ്റ്സ് (150 എണ്ണം) ( ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം) - 
- 4 , 66 ,500 


S . Paratyphi A " H 


50ml/kit 


-- ജി . എം . സി . കെ . കെ . ഡി / 14155 / 2018/എസ്- 6 - ഡബിൾ 

സർ ഫേസ് ഡ് എൽ. ഇ . ഡി . ഫോട്ടോ തെറാപ്പി 
യൂണിറ്റ് - 5 എണ്ണം ( പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം) 
- 3,10,000 


S . Paratyphi B " H 


50ml/kit 


Gaz . No. 35 / 2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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നിര തദവ്യം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
( 210100 1,500 ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

601a1o3 – 06 m mô 1- 
708. 


1,062 , L2 m muô 


2 - Ⓡ 


The tender without the required earnest money 
deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further 
notice . Duplicate copy of tender form can be obtained 
on payment of cost . The tender will be opened in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives as scheduled. 

Demonstration , if required , should be provided by 
the firm at their own expense . Further details can be had 
from the office of the Principal, Govt. Medical College, 
Kozhikode during working hours (0495 - 2350212). 


2 m mô 1- 


1, 112 , 162 m mô 


| Ool2 O3 091 – 
758 . 


2 - Ⓡ 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
010011- 9 - 2018 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOO107- 9 - 2018 , 320ml. 


Tender No. & Item 
with Estimated Cost 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
mew010 — 10 - 9- 2018, 11 om . 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
LODOM MIS 1 - M 10 - 9 - 2018 , 12 2ml, LA OM MIG 2 - M 
10 - 9 - 2018 , 12 . 30 eml. 


S6 — 14146 / 2018 /GMCKKD — Delivery Sets - 150 
sets (Dept. of Obstetrics & Gynecology ) — 
4 ,66 ,500 


ദർഘാസുകൾ നിജപ്പെടു ത്തി യി രി ക്കുന്ന സമയം 
31- 3 - 2019 . 


S6 — 14155 /2018 /GMCKKD — Double surfaced 
LED Phototherapy Unit- 5 Nos. ( Peadiatrics 
Department) — 3, 10 ,000 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം തനതു 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 % of Quated amount (Minimum 


EMD — 
1 ,500) 


2. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനക്ക് വിധേയ 
DOCOOM om . 


3. ejmoso Mos Modamoe . 


Cost of tender form : 
Original — 1,062 for Sl. No. 1, 708 for Sl. No. 2 . 
By post — 1,112 for Sl. No . 1, ` 758 for Sl. No. 2 . 
Last date of sale of tender form by post - 1- 9 - 2018 . 

Last date and time of sale of tender form 
7 - 9 - 2018 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
10 - 9 -2018 , 11 a . m . 

Date and time for opening of tender 
10 - 9 - 2018 , 12 Noon for Sl. No. 1 and 10 - 9 - 2018 
12 . 30 p . m . for Sl. No. 2 . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -3 -2019 . 


SPECIAL CONDITIONS 


No. S6 - 14146 /2018/GMCKKD . 2nd August 2018. 

Sealed competitive tenders in prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Various Items to Various departments of 
Govt. Medical College , Kozhikode as detailed below . 

The tender forms and details can be obtained from 
the office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with tender No . and addressed to the 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . 

Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 200 and EMD @ 1 % of the total cost of items 
tendered for (minimum 1,500 ). Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
remittance of 250 by Money Order in favour of 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. Specimen 
copy of the tender annexed with the tender form . Rates 
should be quoted in Indian Rupees only. All the taxes 
applicable are to be clearly mentioned . Freight, insurance , 
loading , unloading , erection and commission charges and 
installation charges should be done by the tenderer. 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3 . AMC or CAMC (rate to be mentioned sepatately) 

will be considered for selection if necessary 
4 . No advance payment will be made . 


Office of the Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


Date and time of close of sale of tender form 
15 - 9 - 2018 at 3 p . m . 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 
- Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 - 10031/ 2018 /എച്ച്. ഡി .എസ്. 2018 ജൂ ലൈ 31. - 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

1 . ECG Paper ( 80mmx20mm) - 3000 Nos. 
2 , ECG Paper (80mmx20mm) 1500 Nos. 
3 . ECG Paper (80mmx20mm) 100 Nos. 
4 . ECG Paper ( 80mmx20mm) - 100 Nos. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
അടങ്കൽ തുക - 2,00, 000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 672. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എ സ് 1 - 10031/ 2018/ എച്ച്. ഡി. എ സ്. എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
17 -9 - 2018 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 18 - 9 - 2018, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെ ണ്ട റിൽ പറ യു ന്ന നിര ക്കു കൾ പാബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30 - 6 - 2019 . 


ടെണ്ട ർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2018, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
No . S1- 10031/2018/ HDS. 

31st July 2018 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following item to Govt. Medical 
College Hospital, Kozhikode. 
| 1 . ECG Paper ( 80mmx20mm) 3000 Nos. 
2 . ECG Paper ( 80mmx20mm ) - 1500 Nos. 
3. ECG Paper (80mmx20mm ) - 100 Nos. 
4 . ECG Paper ( 80mmx20mm ) - 100 Nos. 
Tender cost - 2, 00 ,000. 
E . M. D . - 1 % 

Price of tender (in duplicate ) + ST ( Cash only / 
Money Order) - 672 . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as -S1 /10031/ 2018 / HDS. 

Date and time for receipt of tender - 17- 9 - 2018 at 
5 p , m . 


നമ്പർ എസ്3 -2919 / 2018 / ഐ . എം . സി. എച്ച്. 2018 ആഗസ്റ്റ് 1. 

- കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതശിശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലെ ആശുപത്രി വാർഡുകളിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ ക്ലീനിംഗ് ഇന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തി 
ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുക 
ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
വ രു ടെ യോ , അവർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജന്റു 
മാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 11- 9 - 2018 -ാം തീയതി രാവിലെ 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
എ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി. പി.യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്3 - 2919/ 2018 / ഐ . എം. സി. എച്ച്. 
അടങ്കൽ തുക - 4,98,750 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 1, 680. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 840. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 9 - 2018, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും- - 10 - 9 - 2018 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 9 - 2018 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 9 - 2019 . 


Date and time for opening of tender - 18 - 9- 2018 at 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms— 30 -6 -2019 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർ ത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ , 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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ക്ലീനിംഗ് ഇനങ്ങളുടെ പട്ടിക 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനങ്ങളുടെ പേര് 


യൂണിറ്റ് എണ്ണം 


ബൂം വലുത് ( കോമ്പൗണ്ട് ക്ലീനിംഗ്) 1 


70 


1 


1000 


GAIDOMS (M120 - 200 ( 100 
- കോബ് വെബ് സ്റ്റിക്ക്- 10 അടി 


230 


ലാടിൻ ബ്രഷ് 


350 


ഫ്ളോർ ബ്രഷ് 


300 


മോപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് 


1000 


The tender forms are not transferable. Cheques , 
Postage Stamp, Draft etc. will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP. Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of the 
total cost of article tendered for. The tenders not 
accompanied by sufficient EMD will not be entertained . 

Tender No . — S3 -2919 /2018 / IMCH . 
Approximate Cost — 4 ,98 ,750 . 
Cost of tender form (including GST ) : 

Original — 1,680 . 

Duplicate - 840. 
If sent by post postage charge — 50 

Closing date and time of sale of tender forms — 
7 -9 - 2018 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
10 - 9 - 2018 , 5 p . m . 

Opening date and time of tender – 11 -9 - 2018 , 
11 a . m . 

Date up to which rates are to be firm — 30 -9 -2019. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 


- ഗ്രാസ് ബൂം 


1280 


ഡ് മോപ്പ് 


300 


300 


ഹാന്റ് ബ്രഷ് 
- ഫ്ളോർ ബ്രഷ് വിത്ത് ലോംഗ് ഹാന്റിൽ 1 
wondº uni- 200 olen 


200 


1000 


ഫോർമാലിൻ ടാബ്ലറ്റ് 


2000 


Almlocň ow8- 1 Dicelo 


400 


- സൈപ്പർ മെത്രൻ ചോക്ക് 


1 


320 


320 


No. S3 -2919 /2018/IMCH . 


Ist August 2018. 


LIST OF CLEANING ITEMS 


Si. 


Name of items 


Unit 


Quantity 


No . 


70 
1000 


230 


W 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Cleaning items for the use of Hospital Wards in IMCH , 
Govt. Medical College, Calicut-8 . List of item can be had 
from the office of undersigned during office hours on 
any working days. Envelope containing tenders should be 
superscribed with tender number and should be addressed 
to the Superintendent IMCH , Govt. Medical College, 
Calicut- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 11-9 -2018 at 11 a . m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 


350 


300 


vaa 


1000 


1280 


1 Broom large (Compound Cleaning ) 
2 Coconut Broom - 200g 

Cob Web Stick - 10 feet 
4 Latrine Brush 

Floor Brush 
6 Mop with Stick 

Grass Broom 
8 Dry Mop 
9 Hand Brush 
10 Floor Brush with Long Handle 
11 Hand wash -200ml 
12 Formalin Tablet 
13 Cleaning Powder- 1kg 
14 Cypermethrine Chalk 


300 


300 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Govt. Medical College , Calicut- 8 , 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 


200 


1000 


2000 


400 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms in which will not be refunded under any 
circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


320 


Institute of Maternal and Child Health , 
Government Medical College , 
Kozhikode -8 . 


(Sd.) 
Superintendent. 


4th Sept. 2018 ] 


STORES PURCHASE 


1151 


Police Department 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


TENDER NOTICES 


AR Fast blue -B salt 
Barium choride 
Benzaldehyde 


Benzene 


( 1 ) 
No . C1 -8577 /2018 / FSL . 

| 7th August 2018 . 
Sealed Tenders are invited for the “ Purchase of 
Chemicals (All AR Grade )” for Regional Forensic 
Science Laboratory, Kochi, so as to reach this office on 
or before 12 Noon on 10 - 9 - 2018 . Tender is invited 
under single bid system . 
Tender No. — 12 /2018 - 19 . 

LIST OF ITEMS 


Benzidine 


100 g 
500 g x 1 
500 ml x 1 
2 .5 L 
25 gm x4 
500 mlx 1 
100 gx1 
500 gx1 
2 L 


Benzoyl chloride 


Bismuth Sub nitrite 


Boric acid 
Bromophorm Pure 
Butanol 


SI. 


Name of Items 


Quantity 
required 


No . 


2 .5 L 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


500 g 
500 g x 1 
500 g 
500 


60 


Absolute alcohol 
Acetaldehyde 
Acetic acid glacial 
Acetic anhydride 
Aceto nitrile 


500 g 


500ml x 15 
500 ml 
500 ml x 8 
500 ml x 2 
500 ml 
500ml x 21 
25 g x 4 
10 g x 5 


500 g 
500 ml x 5 


500 ml 


100 g 


Acetone 
Agrose 
Alizarine red S 
Alpha- naphthol 
Alpha-naphthyl amine 
Ammonia 


100 g 


500 g x 1 
11 L 


500 g 
1000 ml 


Ammonium Acetate 


500 g 


500 g 


Calcium Carbonate 
Calcium chloride 
Calcium chloride (fused ) 
Calcium hydroxide 
Calcium Phosphate anhydrous 
Calcium sulphate 
Carbon di sulphide 
Carbon tetra chloride 
Ceric ammonium sulphate 
Charcoal 
Chloroform LR 
Chromotropic acid reagent 
Cleansol 
Cobalt 2 - nitrate Hexa hydrate 
Cobalt acetate tetra hydrate 
Copper foil 
Copper sulphate 
Cupferron reagent 
Cupric acetate 
Cupric chloride 
Cupric sulphate 
Cuprous chloride 
Di-isopropyl ether 
Di sodium hydrogen phosphate 
Diethyl amine AR 
Diethy lether 
Dimethyl Glyoxime AR 
Dimethyl sulphoxide 


500 g 


25 g x1 
5 L 
100 g 
500 g 
100 g x 1 
500 g 
25 g x 1 
500 g 
500 g X3 


60 


500 
500 g 


100 g 


60 


500 g 


60 


Ammonium carbonate 
Ammonium chloride 
Ammonium ferric sulphate 
Ammonium ferrus sulphate 
Ammonium molybdate 
Ammonium oxalate 
Ammonium thiocyanate 
Ammonium vanadate 
Amyl acetate 
Amyl alcohol 
Aniline 
Aniline Blue Stain 
Anti Serum A & B 
Antisera -Human , cow , dog 
fowl, sheep , goat 


500 g 


60 


500 g x 1 
500 g x 1 


60 


1 L 


250 g 
500 ml x 2 
500ml x 15 
500 ml x 2 
25 g x 3 
10 ml x 6 


500 g 
500 ml x 2 
28 L 


100 g 


10ml x 10 


500 ml x 1 


Gaz . No. 35 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(1 ) 


- 


(2 ) 


(3 ) 


64 


101 


30 


65 


Diphenyl carbazone 
Dipicryl amine 
Disodium hydrogen phosphate 


102 


5 L 


100 g 


EDTA 


100 


60 


103 
104 
105 
106 


Eosine Blue 


5g x2 
500 ml x 2 
500 g x 1 
500 g x 1 
25 g x 2 
500 ml 
500 g x 1 
500 g x 1 
500 g 
20 sheets 


100 g 


Marker pen 
Medisol 
Mercuric chloride AR 
Mercuric nitrate 
Mercurous chloride 
Mercurous nitrate 
Methyl alcohol AR 
Methyl alcohol LR 
Methyl orange 
Methyl red 
Methylene dichloride 
n -Hexane 


100 g 
10 L 


107 


108 


Ethyl acetate 
Ferric chloride anhydrous 
Ferrous sulphate 
Ferrous sulphate anhydrous 
Filter paper 
Filter paper -Ashless 
(541 - 11cm Dia ) 


5 L 


119 
110 
111 
112 


113 


Nicket chloride 


114 


2 packet 
500 ml 
500 ml 
500 g 
500 ml x 7 
11 L 


115 


116 


117 


1 L 


118 


119 


120 


500 g 


100 g 
10 books 
1 set 


121 
122 
123 
124 


100 g 


125 


Formic acid 
Furfuraldehyde 
Gallic acid 
Glycerol AR 
Hydrochloric acid AR 
Hydro Fluoric Acid 
Hydrogen peroxide 30 % w /v 
Hydroxyl amine hydrochloride 
Indicator paper full range 
Indicator paper multi range 
Iodine crystals AR 
Iso butanal 
Isobuty lalcohol AR 
Isopropyl alcohol AR 
Lead chloride 
Lead nitrate AR 
Lead peroxide 
Lithium hydroxide 
Litmus paper blue and red 
Magnesium carbonate 
Magnesium chloride 
Magnesium metal powder 
Magnesium nitrate GR 
Magneson reagent 
Manganese dioxide 
Manganous sulphate 


100 g x 2 
100 ml 
500 ml 
500 ml 
500 g 
500 g 


126 


Ninhydrin 
Nitric acid AR 

11 L 
n - Tetradecane 

25 ml 
0 - Phenanthroline monohydrateAR 5 g 
Ortho Phosphoric acid AR 500 ml 
o - Toluidine AR 

500 ml 
Oxalic acid AR 
P -Dimethylamino benzaldehyde 25g x 1 
Petroleum ether AR 

500 ml x 10 
Phenol 

500 ml 
Phenophthaleine 
Phosphomolybdic acid AR 25 g 
Phosphorus pentoxide 

250 g 
Phthalic acid 
Picric acid AR 

500 g x 2 
Piperazine 

250 g 
Potassium bicarbonate 
Potassium carbonate 
Potassium chloride 

500 
Potassium dichromate AR 500 
Potassium ferri cyanide 
Potassium ferro cyanide 
Potassium hydroxide 

500 g x 2 
Potassium iodide 
Potassium nitrate 

500 g 


127 


500 g 


128 


129 


500 g 
500 g 


500 g 


130 
131 


1 set 


500 g 


132 


09 


500 g 
500 g 


133 


09 


100 g 


100 g 


134 
135 
136 


100 g 


500 g 
25 g 
500 g 
500 g 


137 


99 
100 


250 g 


138 
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( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


139 


176 


140 


177 


2 .5 g x2 L 
500 ml 
200 


141 


250 g 
500 g 
100 g 
500 g 
500 ml 
25 g 


142 


58 


60 


143 
144 


178 
179 
180 
181 
182 
183 


Toluene AR 
Tricrysyl phosphate 
Turmeric paper 
Uranyl acetate 
Urea AR 
Xylene AR 
Zinc chloride 
Zinc metal Power 
Zinc nitrate 
Zinc sulphate 


500 g 
4 L 


500 g 


250 g 


145 
146 


6060 


100 g 
250 ml 
250 g 
10 g x 2 
500 ml 


184 
185 


500 g 
500 g 


147 


148 


149 
150 
151 


100 g 


100 g 
500 g x 10 


152 


153 


500 g 


154 


155 


Potassium nitrite 
Potassium permagnate 
Potassium pyro antimonate 
Potassium thiocyanate 
Propanol 
p -Rosaniline hydrochloride 
( fuschine ) 
Pyrogallol 
Pyrrolidine 
Resorcinol 
Rubeanic Acid 
Schiffs reagent 
Selenious acid 
Semicarbazide hydrochloride 
Sillica get for TLC 
Sodium acetate 
Sodium bicarbonate 
Sodium bismuthate 
Sodium bisulphate 
Sodium carbonate 
Sodium chloride 
Sodium hydroxide AR 
Sodium meta bisulphite 
Sodium nitrate AR 
Sodium nitro prusside 
Sodium oxalate 
Sodium peroxide 
Sodium phosphate 
Sodium potassium tartarate 
Sodium Rhodizonate 
Sodium sulphide 
Sodium sulphite 
Stannous chloride 
Starch soluble 
Sulphanilic acid 
Sulphuric acid AR 
Tartaric acid 
Thio urea acid 


Approximate Price — " 3 .5 lakh . 
Earnest Money Deposit = 3, 500. 
Cost of tender forms – 1,050 + 12 % GST 
Date and time of tender opening — 10 -9 -2018, 3 p . m . 

CONDITIONS 
1 . The tenders should be superscribed with Tender 

Number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram , Kerala - 695 010 ( Tel No . 
0471 2722155 ) . Late tenders will not be 
accepted. The tenders will be opened at the time 
mentioned above , in the presence of the tenderer 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. The sale 
of tender form will be closed at 4 p . m . on 
7 - 9 - 2018 . 


156 
157 
158 
159 
160 


500 g 
25 g 
500 g 
500 g 
500 g x 6 
500 g x 2 
500 g 
500 g 
100 g 
500 g 
100 g 


60 


161 


09 


09 


162 
163 
164 


09 


09 


165 


500 g 


250 g 


166 
167 
168 


25 g 


500 g 


2 . The tenders should be submitted in sealed envelop 

clearly superscribed with Tender No. and name of 
item . The rate is to be quoted in Indian Money . 
No advance payment can be made for procuring 

any of the above items. 
3 . Opening of tenders - The offers received with 

requisite EMD or Bid security with samples will 
be opened on 10 - 9 - 2018 at 3 p . m . in the 
presence of the representatives of the firms who 
may be present at that time. All tenders received 
without EMD will be rejected outright. The bids 
will be evaluated by a Committee and those that 
do not conform to the specifications will be 
rejected . All prices quoted should be inclusive of 
all levies and taxes . Customs duty if any should be 

mentioned specifically . 
4 . Intending tenderer may , on application to the 

Director, Forensic Science Laboratory , Kerala 
obtain requisite tender forms on which the tenders 
should be submitted or download the tender 
forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice . gov . in . The tenderer who 
download forms should submit the required tender 
value as a Demand Draft along with the tender. 


169 


170 


171 


172 


500 g 
100 g 
500 g x2 
100 g x 6 
500ml x 10 
500 g 
500 g 


173 


174 
175 
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( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


5 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be 

furnished along with the Tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts/ Treasury 
Savings Bank Deposits / Government Promissory 
notes/ Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory , Thiruvananthapuram , Kerala 
695 010 . The name of the firm and tender number 
should be mentioned in the reverse side of the 
EMD and Tender cost . Firms which are exempted 
from furnishing EMD should produce a copy of 
relevant authorized document for verification . 

Without EMD , the tenders will be rejected . 
6 . Preference will be given to the products submitted 

by the manufacturer or their authorized dealers 
having authorization from the original equipment 
manufacturer. Similarly preference will be given to 
the Tenderer having experience of supplying 
similar / same items to Govt. Departments or 
Organizations, for which the tenderer has to 
produce proof of purchase/ installation /satisfaction 

of the customer . 
7 . Police Department is not liable to send any 

individual communication . Any clarification /doubts 
regarding the specification or related matters 
pertaining to the items tendered may be got 
cleared through Manager, FSL , Cl section ( Phone 
0471 2722155 ) or Director, FSL ( 0471 - 

2721533) . 
8 . The Director, Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without assigning 
any reason . 


2 Amber coloured Reagent Borosil glass 15 

bottle - 125ml 
3 Amber coloured Reagent 

bottle - 250ml 
4 Amber coloured Reagent 

bottle -500ml 
5 Apron 
6 Beaker (1000ml) 

Borosil glass 11 
7 Beaker ( 100ml) 
8 Beaker (100ml) Plastic 
9 Beaker (10ml) 
10 Beaker ( 2000ml) 
11 Beaker (250ml) 
12 Beaker (250ml) Plastic 
13 Beaker (5000ml) 
14 Beaker (500ml) 
15 Beaker (500ml) Plastic 
16 Beaker (50ml) 
17 Beaker (50ml) Plastic 
18 Beaker Holder 
19 Boiling Tube 
20 Bunsen Burner 
21 Burette 10ml 

Borosil glass 
22 Burette 25ml 
23 Burette 50ml 
24 Burette Stand 
25 Capillary Tube 
26 Cellophane tape 1" 
27 Centrifuge tube 15ml 
28 Centrifuge tube 50ml 
29 Condenser -Graham ,coiled 

drip tip with inter changeable 
inner and outer joint 

(length -400 ) 
30 Conical flask 1000 ml Borosil glass 
31 Conical flask 250 ml 
32 Conical flask 500 ml 


No. C1/ 8605 / 2018 / FSL . 

7th August 2018. 
Sealed tenders are invited for the purchase of Glass 
Wares and Labwares for Regional Forensic Science 
Laboratory , Kochi, so as to reach this office on or before 
12 Noon on 10 -9 -2018 . Tender is invited under single 
bid system . 
Tender No. — 13 /2018 - 19 . 

List of Items 
Specification 

Quantity 
Name of Items 
No. 

required 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
Glass Wares and Labwares 
for RFSL Kochi 
Adapter, receiver bent with 
vacuum connection - joint size 
outer 14 / 23 , joint size inner 
14 / 23 


33 Cotton 


Absorbant 


34 Desiccator 120 mm 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


35 Distillating apparatus with water 

condenser, inter changeable 

joints, borosil -500 ml 
36 Dropper with rubber teat 
37 Dura film (2 inch ) 
38 Evaporating dish (China 

Dish ) 170m1 
39 Evaporating dish (China 

Dish ) 600m1 
40 Evaporating dish (China 

Dish ) 90ml 
41 Filter Paper Sheets 
42 Flask Distilling with side arm 

250 ml 


43 Forceps 4 " SS 
44 Forceps 8" SS 
45 Funnel 55mm 
46 Funnel 70mm 
47 Funnel 80mm 
48 Funnel 80mm Plastic 
49 glass rod 
50 Glass wash bottle with 

inter changeable stopper -200 ml 
51 Gloves Latex (Medium ) 
52 Gloves (good quality) 
53 Graduated Centrifuge tube 

with stopper- 15ml 
54 Graduated Centrifuge 

tube with stopper- 50m1 
55 Graduated Centrifuge tube 15ml 
56 Graduated Centrifuge tube 50ml 
57 Magnifying lens 
58 Iodine flask 100ml 
59 Iodine flask 250ml 
60 Iodine flask 500ml 
61 Kipps apparatus- 500ml 
62 Kjeldahl s flask - 500ml 
63 Marker pen 
64 Magnet 
65 Mask 


66 Measuring jar 1000ml Borosil glass 1 
67 Measuring jar 100ml 
68 Measuring jar 100ml 

Plastic 
69 Measuring jar 10ml Borosil glass 
70 Measuring jar 10ml 

Plastic 
71 Measuring jar 250ml Borosil glass 4 
72 Measuring jar 250ml 

Plastic 
73 Measuring jar — 3000ml Borosil glass 1 
74 Measuring jar 500ml 
75 Measuring jar 50ml 
76 Measuring jar 50ml 

Plastic 
77 Microscopic Cover glass 

20 pkts . 
22 x 50 mm / 24x60 mm 
78 Microslides 

3 pkts . 
79 Motor & pestle (4 inch ) 

2 pkts . 
80 Narrow neck conical flask Borosil glass 1 

with interchangeable 

stopper - 250 ml 
81 Narrow neck conical flask 

with interchangeable stopper 

500 ml 
82 Nickel spatula 

10 
83 Paper sticker 

3pkts. 
84 Para film (2 inch ) 

1pkt. 
85 Petri Dish 10 cm dia Borosil glass 24set 
86 Petri Dish 16 cm dia 
87 Pipette 10 ml 
88 Pipette 1 ml 
89 Pipette 2 ml 
90 Pipette 20 ml 
91 Pipette 5 ml 
92 Pipette 50 ml 
93 Polythene cover 20 x18 cm 
94 Polythene cover 25 x20 cm 
95 Porcelain spot plate 
96 Porcelain spot plate 

for desiccators ( diameter - 150 ) 
97 PTFE Thermometer 


24set 


Gaz . No. 35 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


( 1) 


(2) 


(3) 


17 


20 


98 Reagent bottle 125ml Borosil glass 
99 Reagent bottle 250ml 
100 Reagent bottle 500ml 
101 Reagent bottle 60ml 
102 Relative density glass bottle 

with capillary bore 

interchangeable stopper 
103 Relative density glass bottle 

with capillary bore 

interchageable stopper- 50ml 
104 Relative density glass bottle 

with capillary bore 

interchageable stopper- 25ml 
105 Round bottom flask with 

two necks- 250ml 
106 Round bottom flask with 

two necks - 100ml 
107 Round bottom flask - 100ml 
108 Round bottom flask - 150ml 
109 Round bottom flask -250ml 
110 Round bottom flask -50ml 
111 Rubber tube 8 mm x 4mm 
112 Scissors 8 " 
113 Scissors 4 " 
114 Scissors - Tailors Type 
115 Separating funnel - 125ml Borosil glass 

globe shaped 
116 Separating funnel - 100ml 

globe shaped 
117 Separating funnel -250ml 

globe shaped 
118 Separating funnel -60ml 

pear shaped 
119 Silica crucible -15m1 
120 Sintered crucible G1-30ml 
121 Sintered crucible -G2 , 30 ml 
122 Sintered crucible -G4, 30ml 
123 Sintered crucible -G3, 30ml 
124 Spirit lamp 
125 Spray bottle with sprayer (100ml) 
126 Standard flask 1000 ml Borosil glass 
127 Standard flask 100 ml 
128 Standard flask 10 ml 


129 Standard flask 250 ml Borosil glass 10 
130 Standard flask 25 ml 
131 Standard flask 500 ml 
132 Standard flask 50 ml 
133 Standard flask 5ml 
134 Stirrer -length 7 x 150 
135 Stirrer -length 7 x 255 
136 Test tube holder 
137 Test tube 15 ml 

Borosil glass 75 
138 Test tube brush 
139 Test tube stand 
140 Test tube ( 12 x100 mm ) Borosil glass 100 
141 Test tube ( 15 x 125mm ) 
142 Thermo meter 
143 TLC Applicator 
144 TLC Plate 10x10 

2 pkts. 
145 TLC Plate 10x20 

2 pkts . 
146 TLC Plate 10x5 

5 pkts. 
147 TLC tank (210x170x130 ) 
148 Tongs 

10 . 
149 Tripod stand 
150 Turmeric paper 

1 pkt. 
151 Variable volume micropipette 

(0 .5 - 10ul) 
152 Variable volume micropipette 

(20 - 100ul) 
153 Variable volume micro 

Pipptte (40- 200ul) 
154 VDRL Slides 8 well 
155 Wash bottle 250ml 
156 Wash bottle 500ml 
157 Watch glass -diameter 10 cm Borosil glass 22 
158 Watch glass-diameter 12 cm , 
159 Watch glass - diameter 8 cm 
160 Weighing bottles -15ml 
161 Weighing bottles 5ml 
162 What man No .40 (11cm circles ) 

1 pkt. 
163 What man No.41 (11cm circles) 

1 pkt. 
164 What man No.42 (11cm circles) 

1 pkt. 
165 Wire guaze 


- 20 

5 


20 


99 
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Approximate Cost — 3.5 lakhs. 
Cost of tender form — 1, 050 + 12 % GST. 
E . M . D . — 3 ,500 . 
Date and time of opening of tender - 10 -9-2018 , 3 p . m . 


6 . Preference will be given to the products submitted 

by the manufacturer or their authorized dealers 
having authorization from the original equipment 
manufacturer. Similarly preference will be given to 
the tenderer having experience of supplying 
similar /same items to Govt. Departments or 
Organizations , for which the tenderer has to 
produce proof of purchasel installation / 
satisfaction of the customer. 


CONDITIONS 


7 . Police Department is not liable to send any 

individual communication . Any clarification / 
doubts regarding the specification or related 
matters pertaining to the items tendered may be 
got cleared through Manager, FSL , Cl section 
(Phone: 0471 2722155 ) or Director, FSL (0471 - 
2721533 ). 


8 . The Director, Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without assigning 
any reason . 


( 3) 


No . C1- 8621/ 2018/FSL . 


9th August 2018. 


1. The Tenders should be superscribed with Tender 

Number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram , Kerala - 695 010 ( Tel. No. 
0471 - 2722155 ) . Late Tenders will not be 
accepted . The Tenders will be opened at the time 
mentioned above , in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. The sale 
of tender form will be closed at 4 p .m . on 

7 - 9 - 2018 . 
2 . The tenders should be submitted in sealed envelop 

clearly superscribed with “ Tender No. and name of 
item . The rate is to be quoted in Indian Money . 
No advance payment can be made for procuring 

any of the above items. 
3 . Opening of tenders - The offers received with 

requisite EMD or Bid security with samples will 
be opened on 10 - 9 - 2018 at 3 p . m . in the 
presence of the representatives of the firms who 
may be present at that time. All tenders received 
without EMD will be rejected outright. The bids 
will be evaluated by a Committee and those that 
do not conform to the specifications will be 
rejected . All prices quoted should be inclusive of 
all levies and taxes. Customs duty if any should be 

mentioned specifically . 
4 . Intending tenderer may , on application to the 

Director , Forensic Science Laboratory , Kerala 
obtain requisite tender forms on which the tenders 
should be submitted or download the tender 
forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice .gov. in . The tenderer who 
download forms should submit the required tender 

value as a Demand Draft along with the tender. 
5 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be 

furnished along with the tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts / Treasury 
Savings Bank Deposits / Government Promissory 
notes / Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory, Thiruvananthapuram , Kerala 
695 010 . The name of the firm and tender number 
should be mentioned in the reverse side of the 
EMD and tender cost . Firms which are exempted 
from furnishing EMD should produce a copy of 
relevant authorized document for verification . 
Without EMD , the tenders will be rejected . 


Sealed tenders are invited for the “ Purchase of Glass 
Wares and Labwares” for Regional Forensic Science 
Laboratory, Kannur, so as to reach this office on or 
before 12 Noon on 10 - 9 - 2018 . Tender is invited under 
single bid system . 


Tender Number — 14 / 2018 - 19 . 


LIST OF ITEMS 


Sl. 


Item 


Specification 


No. 


Total Units 
required 

(4 ) 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 


Beaker 2000 ml 


3 


Borosil Glass 
autoclavable 


2 


Beaker 1000 ml 


6 . 


Borosil Glass 
autoclavable 


3 


Beaker 500 ml 


Borosil Glass 
autoclavable 


4 Beaker 250 ml 


Borosil Glass 
autoclavable 


5 


Beaker 100 ml 


Borosil Glass 
autoclavable 


6 


Beaker 50 ml 


24 


Borosil Glass 
autoclavable 
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( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


20 Res 


15 


Borosil Glass 
autoclavable 


Borosil Glass 
Autoclavable 


7 Measuring 

Cylinder 

1000 ml 
8 Measuring 

Cylinder 
500 ml 


Reagent Bottle 
Air Tight Narrow 
Mouth Borosil 
125 ml Amber 
colour 


Borosil Glass 
autoclavable 


21 Glass Rod 


Borosil Glass 
autoclavable 


22 Beaker 1000 ml 


9 Measuring 

Cylinder 
250 ml 


Poly Propelene 


6 
100 


23 50ml Centrifuging 

tube with screw cap 


10 Measuring 

Cylinder 
100 ml 


Borosil Glass 
autoclavable 


24 


250 


Petridish 10 cm 
dia Polymer make 


pairs 


11. 


2000 


Centrifuge 
tube 2 . 0 ml 
flat cap 


DNAse 
RNAse free 


26 


2000 


Centrifuge 
tube 1.5 ml 
flat cap 


DNAse 
RNAse free 


Measuring 

Borosil Glass 
Cylinder 

autoclavable 
50 ml 
12 Petri Dish 15 cm Borosil Glass 10 Pairs 
diameter 

autoclavable 
13 Reagent Bottle Borosil Glass 5 

Air Tight Narrow Autoclavable 
Mouth Borosil 

1000 ml colourless 
14 Reagent Bottle Borosil Glass 10 

Air Tight Narrow Autoclavable 
Mouth Borosil 
500 ml colourless 


1000 


27 Centrifuge 

tube 0 .5 ml 
flat cap 


DNAse 
RNAse free 


3000 


28 PCR Tube 

0 .2 ml flat 
cap 


DNAse 
RNAse free 


15 


Borosil Glass 
Autoclavable 


29 PCR Plate 

96 well Half 
Skirt 


DNAse 
RNAse free 


15 Reagent Bottle 

Air Tight Narrow 
Mouth Borosil 

250 ml colourless 
16 Reagent Bottle 

Air Tight Narrow 
Mouth Borosil 
125 ml colourless 


15 


Borosil Glass 
Autoclavable 


30 96 well PCR 

Tube rack 
with Lid 


Borosil Glass 
Autoclavable 


31 PCR Plate 

Septa mat 
96 well 


17 Reagent Bottle 

Air Tight Narrow 
Mouth Borosil 
1000 ml Amber 
colour 


5 pkts. 


32 Sealing Tape 

for 96 well PCR 
Plates 


10 


Borosil Glass 
Autoclavable 


33 PCR Plates Compression 

mat 96 well 


18 Reagent Bottle 

Air Tight Narrow 
Mouth Borosil 
500 ml Amber 

colour 
19 Reagent Bottle 

Air Tight Narrow 
Mouth Borosil 
250 ml Amber 
colour 


Tube Rack 80 
well for 2 .0 ml 
tubes 


Borosil Glass 
Autoclavable 


15 


35 PCR Tube Racks 


36 


Floating racks for 
50 ml tubes 
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( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


37 Floating racks for 

15 ml tubes 


3000 


53 Maximum recovery 

aerosol barrier tips 
0 .5 to 10 UL 


DNAse 
free RNAse 


38 


Floating racks for 
2 ml tubes 


10 racks 


39 


DNAse 
RNAse 


Powder free 


Nitrile gloves 
Small 


54 Universal Blue 

Tip 100 to 
1000 UL Racked 


200 pairs 


free 


Powder free 


40 Nitrile gloves 

Medium 


200 pairs 


2000 


55 Universal Blue 

Tip 100 to 
1000 UL 


DNAse 
RNAse free 


41 Nitrile gloves 

Large 


Powder free 


100 pairs 


5 


42 4-way Microtube 

racks 


Autoclavable 
Poly Propelene 
suitable for 
0 . 5 ml, 2 ml, 
15 ml and 50 ml 
tubes 


Approximate cost , 2 lakhs. 
Cost of Tender forms — 600 + 12 % GST. 
EMD — 2,000 . 


Date and Time of Tender opening — 10 -9 - 2018 , 3 p . m . 


43 Tissue paper 


Lint Free 


25 


CONDITIONS 


20 roll 


44 Tissue paper Ordinary 
45 Pipette Tip 1000 DNAse 

to 5000 UL DNAse RNAse free 
RNAse free 


250 


10 racks 


46 Universal yellow 

Tip 20 to 200 UL 
Racked 


DNAse 
RNAse 
free 


1 . The tenders should be superscribed with Tender 

Number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram , Kerala - 695 010 ( Tel. No: 
0471- 2722155 ) . Late tenders will not be 
accepted . Tenders will be opened at the time 
mentioned above, in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives (with proof of 
identity) who may be present at that time. The sale 
of tender form will be closed at 4 p . m . on 
7 - 9 - 2018 . 


3000 


47 Universal yellow 

Tip 20 to 200 UL 


DNAse 
RNAse 
free 


10 racks 


48 Universal yellow / 

white filter Tip 20 
to 200 UL Racked 


DNAse 
RNAse free 


2 . The tenders should be submitted in sealed envelop 

clearly superscribed with “ Tender No. and name of 
item . The rate is to be quoted in Indian Money. 
No advance payment can be made for procuring 
any of the above items. 


8000 


49 Universal yellow / 

white filter Tip 
20 to 200 uL 


DNAse 
RNAse 
free 


10 racks 


50 Maximum recovery 

tips 0 .5 to 10 uL 
Racked 


DNAse 
RNAse free 


10 racks 


51 Maximum recovery 

aerosol barrier tips 
0 . 5 to 10 UL 
Racked 


DNAse 
RNAse free 


3 . Opening of tenders — The offers received with 

requisite EMD or Bid security with samples will 
be opened on 10 -9 - 2018 at 3 p . m . in the 
presence of the representatives of the firms who 
may be present at that time. All tenders received 
without EMD will be rejected outright. The bids 
will be evaluated by a committee and those that 
do not conform to the specifications will be 
rejected . All prices quoted should be inclusive of 
all levies and taxes . Customs duty if any should be 
mentioned specifically. 


3000 


52 Maximum recovery 

tips 0 .5 to 10 ul 


DNAse 
RNAse 
free 
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Printing Department 


Re-e - TENER NOTICE 


No. 35 /2018 - 19 . 


8th August 2018 . 


4 . Intending tenderer may, on application to the 

Director, Forensic Science Laboratory, Kerala 
obtain requisite tender forms on which the tenders 
should be submitted or download the tender 
forms from the Kerala Police website 
www . keralapolice . gov.in . The tenderer who 
download forms should submit the required tender 
value as a Demand Draft along with the tender. 


5 . Earnest Money Deposit (EMD) should be 

furnished along with the Tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts / Treasury 
Savings Bank Deposits/Government Promissory 
notes/Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory , Thiruvananthapuram , Kerala 
695 010 . The name of the firm and tender number 
should be mentioned in the reverse side of the 
EMD and Tender cost. Firms which are exempted 
from furnishing EMD should produce a copy of 
relevant authorized document for verification . 
Without EMD, the tenders will be rejected . 


Re- e- tender in two cover system are invited from 
competent manufacturers/ suppliers or their authorised 
dealers with adequate stock and spares and repair 
capabilities for the supply of 1 No. of Lamination 
Machine as per the Specifications of this Department. 
The tender is to be submitted as e-tender through the web 
portal https :// etenders.kerala. gov.in . Since this is an 
e - tender only those bidders who have enrolled in the 
above portal with their own Digital Signature Certificate 
(DSC ) can participate in the e -tender. E -tender document 
and other details can be obtained from the above e -portal. 

The tender has two parts : 

1. Technical Bid 
2 . Financial Bid (BOQ) 

Tender No. with PAC - Re -e -tender No. 35 /2018 -19/ 
SN — 5. 5 Lakh . 

Starting date of bid submission — 13 -8 -2018 . 

Last date and time of receipt of e - tender 
6 -9 -2018, 5 p. m . 

Date and time of opening of e -tender 

1. Technical Bid — 10 - 9-2018, 11 a. m . 

2. Financial Bid — 17 -9 -2018 . 
Cost of e -tender (Online Submission ) — 1,700 . 
EMD — 1 % of PAC in online payment 5,500 . 

Security Deposit — 5 % of total contract amount as 
per rules to be furnished as Bank Guarantee of a 
Scheduled Bank . 

Period of Supply — Within 60 days of receipt of 
Supply Order. 


6 . Preference will be given to the products submitted 

by the manufacturer or their authorized dealers 
having authorization from the original equipment 
manufacturer. Similarly preference will be given to 
the tenderer having experience of supplying 
similar/same items to Govt. Departments or 
Organizations, for which the tenderer has to 
produce proof of purchase/ installation/satisfaction 
of the customer. 


The tender has two covers . 


7 . Police Department is not liable to send any 

individual communication . Any clarification /doubts 
regarding the specification or related matters 
pertaining to the items tendered may be got 
cleared through Manager FSL , C1 Section (Phone 
0471 2722155 ) or Director, FSL (0471 - 
2721533) . 


• Technical Cover 


• Financial Cover 


A . Technical cover : 


8 . The Director, Forensic Science Laboratory 

is empowered to reject any tender without 
assigning any reason . 


The first cover ie, the technical cover shall be 
uploaded with the following document. 


1 . Technical details : 


Forensic Science 
Laboratory, 
Thiruvananthapuram . 


LATHA DEVI, M . A ., 

Joint Director 


Detailed technical specification of the product 
offered , Compliance Statement in the given 
proforma along with diagrams of machine intended to 
supply. 
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General Conditions 


The bidder should prepare the Specification 
Compliance statement in the following proforma and 
upload it duly signed . The Specification - Compliance 
Statement should contain all the details in the 
Departmental Technical Specification /General Conditions 
and the compliance to the same to be properly marked 
and deviation if any shall be marked in the compliance 
Statement. 


Compliance to the following general conditions 
should be marked as Yes/No against each and signed 
underneath , by the bidder . 
Description of the condition 

Yes/No . 
to be complied 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 


Sl . 


No. 


Specification - Compliance Statement for e-tender 


No. 


Details of 
Departmental 

Technical 
Specifications 
and General 
condition 


Deviation from 
Details of the Departmental 

Product Technical 
offered Specification 

if any 


2 


2 


2. Brochure of the product intended to supply. 
3 . Work Experience Certificate , O . E .M . authorisation 

letter and other relevant details. 


4 . Scanned Copy of the agreement in the prescribed 

format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


4 


5. Declaration in Stamp Paper worth 200 that the 

firm is not black listed , in the prescribed form . 


Firms and suppliers with valid certificates 
are exempted from the EMD / Security 
Deposit as per G .O . (P ) No. 3/2013/ SPD 
dtd . 21 -6 - 2013 . 
1 (a ) If yes, whether document in proof 

of the same is attached herewith . 
All the technical specification should be 
mentioned clearly by the bidder. 
2 (a ) If yes, whether document in proof 

of the same is attached herewith 
Machine offered should be standard , 
branded and proven product and available in 
the market 
3 (a ) If yes , whether document in proof 

of the same is attached herewith 
Only manufacturing firms or their 
authorized dealers are eligible to 
participate in the tender 
4 (a ) If manufacturing firm (OEM ), proof 

of the same should be attached . If 
Authorized Dealer, certificate from 
the manufacturer (OEM ) should be 

attached . 
Manufacturing firms should have preferably 
ISO 9001 quality certificate 
5 (a ) If yes, whether document in proof 

of the same is attached herewith 
Service Centres in Kerala for prompt after 
sales service is preferred . 
6 (a ) Specify the details of Nearest 

Service Centres with Address and 
contact telephone numbers and e 
mail address , if available . Specify 
response time for a service call. 


B . Financial cover : 


The second cover i.e., the financial cover shall 
contain the filled up BOQ in the standard proforma. 
Selection will be based on the guidelines given in the 
stores purchase manual. 


5 


Thermal Laminating Machine 


Technical Specifications: 


Maximum Laminating width – 


600 mm 


6 


Minimum Feed Speed 


5 m /min 


Laminating Temperature 


- 


70-130 degree 


Maximum Oil Pressure 


80 - 150 kg 


Dimensions 


To be specified by the 
firm 


Weight 


To be specified by the 
firm 


Brochure containing the details of the 
equipment and technical specifications 
should be uploaded . All the technical 
specifications should be mentioned clearly 
by the bidder and any deviation should be 
brought-out clearly . 


Power Supply 


To be specified by the 
firm 
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(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


8 


9 


10 


18 Details of the machine offered such as 

Brochures , drawings if any , video CDs 
demonstrating the operation etc. should be 
brought at the Pre -bid meeting and any 
deviation from the technical specifications 
should be clarified and got approved by the 

purchaser s technical authorities . 
19 During the erection /commissioning or 

while performing in the guarentee period , 
if the machine supplied is found defective, 
improper or not as per the specifications 
or of inferior quality, or is not otherwise 
in accordance with the contract, then the 
Department of Printing shall intimate this 
fact in writing to the supplier for 
rectification /replacement of such defective 
machines at their own cost to the entire 
satisfaction of the purchase officers . In the 
event of their failure to do as above 
department reserves the right to carry out 
such repair work at the risk and cost of 

defaulted supplier . 
20 Rate quoted should be valid for a period of 

minimum 6 months 
21 AMC details should be specified (after 

warranty period ) . Specify the year -wise 
rates with or without spare parts 
Any document/certificate required from us 
for delivery of machines should be 
specified in advance along with the tender. 


11. 


12 


Warranty period of the machine/equipment 
should be minimum 1 year 
8 ( a ) Specify the warranty period offered 

by the bidder if more than 1 year. 
Bidders should produce documentary 
evidence in proof of the following: 
9 (a ) Govt. Supplies made by them for 

the type of machine/ equipment 

tendered 
9 (b ) Performance certificate from 

reputed customers for the type of 

machine /equipment tendered 
Demonstration of the machine should be 
arranged by the manufacturer/ authorized 
dealer, if needed for making a proper 
technical decision regarding buying. 
Supervisors /operators as decided by the 
Department should be sufficiently trained 
free of cost by the bidder after successful 
installation of the machine/equipment 
Pre - installation requirement including the 
required foundations, cabling , electrical if 
any should be intimated in advance . 
Catalogues/Operation Manuals along with 
all technical details of the machine should 
be produced at the time of supply of the 
machine /equipment. 
Installation and trial run should be carried 
out by the supplier at the specified Govt. 
Press 
Spare parts should be available for a 
minimum period ; specify details 
The supplier shall undertake that the firm 
has never been blacklisted by any 
Government/ Quasi Government firm in 
India and no case is pending against the 
firm . This should also be made clear in 
the tender as preliminary undertaking 
(as per the affidavit format enclosed to be 
executed in Kerala Stamp Paper worth 
| 200 ) 
The delivery period should be specifically 
mentioned in the tender. Any abnormal 
delay by the supplier in delivery / 
commissioning etc . attract compensation 
and penalty by the supplier or action 
decided by the purchasing officer. 
17 (a )Whether delivery period is 

specifically and clearly mentioned 
in the tender. 


13 


22 


15 


16 


24 


The department has every right to reject 
the tender at any time during the tendering 
process if any violation of any of the 
tender conditions is noticed. 
Tender evaluation will be done purely on 
the basis of the documents submitted by 
the bidder online and no document 
submitted other than these will be based 
for evaluation . Hence, all documents which 
the bidder feels necessary for the 
evaluation of his tender should be 
submitted online. A copy of all documents 
submitted online should reach the office of 
the undersigned on or before the technical 
bid opening time of the tender. 
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(1 ) 


(2 ) 


(3) 


- 


(4 ) 


Security Deposit — 5 % of total contract amount as 
per rules to be furnished as Bank Guarantee of a 
Scheduled Bank . 

Period of Supply — Within 60 days of receipt of 
Supply Order. 

The tender has two covers: 


• 


Technical Cover 


25 All rules and regulations of the tender shall 

be in accordance with the Store Purchase 

Manual of the Government of Kerala . 
26 Payment condition : 90 % of the total cost 

will be paid after satisfactory installation 
of the machine and the balance 10 % will 
be released only after the production of 

satisfactory report. 
Note : — Each row of the above table should be filled up 

clearly with Yes/No as applicable , by the bidder, 
without which the tender will be rejected 
outrightly . 


• Financial Cover 


A . Technical cover : 

The first cover i.e., the technical cover shall be 
uploaded with the following document. 


1. Technical details : 


Office of the Director of Printing, 
Govt. Central Press, 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Director of Printing. 


Detailed technical specification of the product 
offered , Compliance Statement in the given proforma 
along with diagrams of machine intended to supply . 


The bidder should prepare the Specification 
Compliance Statement in the following proforma and 
upload it duly signed . The Specification - Compliance 
Statement should contain all the details in the 
Departmental Technical Specification /General Conditions 
and the compliance to the same to be properly marked 
and deviation if any shall be marked in the Compliance 
Statement. 


Specification - Compliance Statement for e -tender 


E - TENDER NOTICE 
No. 36 / 2018 - 19 . 

6th August 2018. 
E -tender in two cover system are invited from 
competent manufacturers /suppliers or their authorised 
dealers with adequate stock and spares and repair 
capabilities for the supply of 2 Nos . of Heavy Duty 
Stitching Machine as per the Specifications of 
the Department. The tender is to be submitted 
as e -tender through the web portal 
https:// etenders, kerala .gov. in . Since this is an e -tender 
only those bidders who have enrolled in the above portal 
with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the e-tender . E -tender document and other 
details can be obtained from the above e- portal. 

The tender has two parts : 

1. Technical Bid 
2. Financial Bid (BOQ) 

Tender No. with PAC - E -tender No. 36 / 2018 - 19 / 
SN — 11 Lakhs . 


SI. 


Details of 
Departmental 

Technical 
Specifications 
and General 
Condition 


Details of the 

Product 
offered 


Deviation from 
Departmental 

Technical 
Specification 

if any 


2 . Brochure of the product intended to supply 
3. Work Experience Certificate , O . E .M . authorisation 

letter and other relevant details . 
4 . Scanned copy of the agreement in the prescribed 

format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


Starting date of bid submission — 6 - 8 - 2018 . 


5 . Declaration in Stamp Paper worth 200 that the 

firm is not black listed , in the prescribed form . 


B . 


Financial cover: 


Last date and time of receipt of e -tender 
29 - 8 -2018 , 5 p . m . 

Date and time of opening of e -tender 

1. Technical Bid - 1 -9 -2018, 11 a. m . 

2. Financial Bid — 5 -9 -2018 . 
Cost of e-tender (Online Submission ) - ° 2 ,600 . 
EMD — 1 % of PAC in online payment - 11,000 


The second cover i. e., the financial cover shall 
contain the filled up BOQ in the standard proforma. 
Selection will be based on the guidelines given in the 
Stores Purchase Manual. 


Gaz. No. 35 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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Heavy Duty Stitching Machine 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


Size 


1 .25 inch 


4 


38 mm and above 


Stitching Capacity 
Stabbing Capacity 
Maximum Speed 


57 mm 


140 stitches per 
minute 


Wire Gauge 


Round and narrow flat 
21 /24 gauge , 19 /21 
gauge , 18 / 19 gauge . 


5 


Dimensions 


To be specified 


6 


Weight 

To be specified 
Power Supply 

To be specified 
Drive Mechanism should be side pulley drive with bevel 
gear mechanism . 
Safety Brake System 
Three Phase Motor 
Note : — Stitching Capacity of 38 mm is the minimum 

required . The bidder should demonstrate before 
the purchaser that stitching of purchaser s sample 
( 38mm thick book ) is possible without any 
difficulty. 


General Conditions 


Only manufacturing firms or their 
authorized dealers are eligible to 
participate in the tender 
4 (a) If manufacturing firm (OEM ), proof 

of the same should be attached . If 
Authorized Dealer, certificate from 
the manufacturer (OEM ) should be 

attached . 
Manufacturing firms should have preferably 
ISO 9001 quality certificate 
5 (a ) If yes, whether document in proof 

of the same is attached herewith 
Service centres in Kerala for prompt after 
sales service is preferred 
6 (a ) Specify the details of Nearest Service 

Centres with Address and contact 
telephone numbers and e-mail address, 
if available. Specify response time 

for a service call 
Brochure containing the details of the 
equipment and technical specifications 
should be uploaded . All the technical 
specifications should be mentioned clearly 
by the bidder and any deviation should be 
brought- out clearly 
Warranty period of the machine/ equipment 
should be minimum 1 year 
8 (a ) Specify the warranty period offered 

by the bidder if more than 1 year 
Bidders should produce documentary 
evidence in proof of the following : 
9 (a ) Govt. Supplies made by them for 

the type of machine /equipment 

tendered 
9 (b ) Performance certificate from 

reputed customers for the type of 

machine /equipment tendered 
Demonstration of the machine should be 
arranged by the manufacturer /authorized 
dealer, if needed for making a proper 
technical decision regarding buying 
Supervisors /operators as decided by the 
Department should be sufficiently trained 
free of cost by the bidder after successful 
installation of the machine/equipment 
Pre - installation requirement including the 
required foundations, cabling, electrical if 
any should be intimated in advance . 


Compliance to the following general conditions 
should be marked as Yes/No against each , and signed 
underneath , by the bidder : 
Sl. Description of the condition 

Yes/No 
No. 

to be complied 
( 1 ) - (2 ) 

(3 ) 


9 


1 


Firms and suppliers with valid certificates 
are exempted from the EMD / Security 
Deposit as per G . O . (P ) No. 3 /2013/ SPD 
dtd . 21 -6 - 2013. 


1 (a ) If yes , whether document in proof 

of the same is attached herewith . 


10 


2 


11 


3 


All the technical specification should be 
mentioned clearly by the bidder. 
2 (a ) If yes , whether document in proof 

of the same is attached herewith 
Machine offered should be standard , 
branded and proven product and available in 
the market 
3 (a) If yes, whether document in proof 

of the same is attached herewith 
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( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 


Rate quoted should be valid for a period of 
minimum 6 months 


Catalogues/Operation Manuals along with 
all technical details of the machine should 
be produced at the time of supply of the 
machine /equipment 
Installation and trial run should be carried 
out by the supplier at the specified Govt. 
Press 


AMC details should be specified (after 
warranty period ). Specify the year -wise 
rates with or without spare parts 


14 


22 


15 


Any document/certificate required from us 
for delivery of machines should be 
specified in advance along with the tender 


16 


The department has every right to reject 
the tender at any time during the tendering 
process if any violation of any of the 
tender conditions is noticed 


24 


Spare parts should be available for a 
minimum period ; specify details 
The supplier shall undertake that the firm 
has never been blacklisted by any 
Government/ Quasi Government firm in 
India and no case is pending against the 
firm . This should also be made clear in 
the tender as preliminary undertaking 
(as per the affidavit format enclosed to be 
executed in Kerala Stamp Paper worth 
| 200 .) 
The delivery period should be specifically 
mentioned in the tender. Any abnormal 
delay by the supplier in delivery / 
commissioning etc . attract compensation 
and penalty by the supplier or action 
decided by the purchasing officer. 
17 (a)Whether delivery period is specifically 

and clearly mentioned in the tender 
Details of the machine offered such as 
Brochures, drawings if any , video CDs 
demonstrating the operation etc . should be 
brought at the Pre bid meeting and any 
deviation from the technical specifications 
should be clarified and got approved by the 
purchaser s technical authorities 


Tender evaluation will be done purely on 
the basis of the documents submitted by 
the bidder online and no document 
submitted other than these will be based 
for evaluation . Hence , all documents which 
the bidder feels necessary for the 
evaluation of his tender should be 
submitted online. A copy of all documents 
submitted online should reach the office of 
the undersigned on or before the technical 
bid opening time of the tender 


18 


25 


All rules and regulations of the tender shall 
be in accordance with the Store Purchase 
Manual of the Government of Kerala 


19 


Payment condition : 90 % of the total cost 
will be paid after satisfactory installation 
of the machine and the balance 10 % will 
be released only after the production of 
satisfactory report 


During the erection / commissioning or 
while performing in the guarantee period , 
if the machine supplied is found defective , 
improper or not as per the specifications 
or of inferior quality, or is not otherwise 
in accordance with the contract, then the 
Department of Printing shall intimate this 
fact in writing to the supplier for 
rectification/ replacement of such defective 
machines at their own cost to the entire 
satisfaction of the purchase officers. In the 
event of their failure to do as above 
department reserves the right to carry out 
such repair work at the risk and cost of 
defaulted supplier. 


Note: — Each row of the above table should be filled up 

clearly with Yes /No as applicable, by the bidder , 
without which the tender will be rejected 
outrightly. 


Office of the Director of Printing , 
Govt. Central Press, 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Director of Printing . 
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Technical Education Department 

www.etenders.kerala .gov.in എന്ന സൈറ്റ് മുഖേന 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീയ തിയും സമയവും 

12 - 9 - 2018 , 3 മണി. 
- (1) 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -9 - 2018 , 

11 മണി. 
നമ്പർ പി4/ 4290 / 2018 / CET . 

2018ജൂ ലൈ 23. 

ദർഘാസ് വിലയും നിരത ദ്രവ്യവും ഓൺലൈനായി 
കോളേജ് ഓഫ്എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം- കമ്പ്യൂട്ടർ 

അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 200 
സയൻസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ 

വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 

അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും ഇ - ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 

മുതൽ ആറ് മാസം വരെ വില നിര ക്കിനു പാബല്യം 
കൊള്ളുന്നു . 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - 3/ 18/ പി4 / സി . എസ്. ഇ . 

( കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ www . cet. ac . in / 
www .etenders.kerala . gov.in -n2m 0 Mg1021 www.etenders.kerala. gov.in - ൽ ലഭ്യമാണ്). 
നമ്പർ - 2018 _DTE _ 224056 _ 1 

No . P5 /8440/ 2018/ CET. 

2nd August 2018 . 
ഇനം - വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് ഹൈ എന്റ് ജി. പി. യു . 
അടങ്കൽ തുക - 4,30,000. 

Tenders are invited for Co -ordinate Measuring 

Machines for Product Design and Development Centre of 
നിരതദ്രവ്യം - 4,300 . 

College of Engineering Trivandrum , Thiruvananthapuram . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,062 ( 900 + 18 % GST) 

Tender No — 24 /18/P5 /PDDC 
www.etenders.kerala . gov.in എന്ന സൈറ്റ്മുഖേന 

ID in www . etenders.kerala. gov. in 2018 _ DTE _ 224892 _ 1 
സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
5 - 9 - 2018 , 3 മണി 

Item — Co -ordinate Measuring Machines 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 9- 2018, Estimated Cost — 14,85,000 
11 മണി. 

EMD - 14 , 850 
- ദർഘാസ് വിലയും നിരതദ്രവ്യവും ഓൺലെനായി 

Cost of Tender forms - 2 ,714 ( 2 ,300 + 18 % 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 200 

GST) 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി 

Last date and time for uploading the documents in 
മുതൽ ആറ് മാസം വരെ വില നിര ക്കിന് പ്രാബല്യം 

the website www . etenders .kerala . gov. in — 12 - 9 - 2018 , 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

3 p . m . 
- ( കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ www.cet. ac .in / 

| Date and time of opening of tender - 17 - 9 - 2018 
www.etenders. kerala .gov.in - ൽ ലഭ്യമാണ്). 

| 11 a . m . 

The tender cost and EMD will be remitted through 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 

( ഒപ്പ്) 

e -payment facility provided by the e -procurement system . 
തിരുവനന്തപുരം. 

പ്രിൻസിപ്പാൾ. An agreement in Kerala Stamp Paper value of 200 

must be executed and signed and scanned copy must be 
ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 

uploaded along with other tender documents. 
നമ്പർ പി5 / 8440 / 2018 / CET. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 2. 

(For more details visit www . cet. ac. in / 

- www. etenders. kerala. gov.in ) 
- ട്രിവാൻഡം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഉൽപ്പന്ന 
രൂപീകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമായുള്ള കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് College of Engineering Trivandrum , 

( Sd.) 
Product Design and Development Centre Co - ordinate - Thiruvananthapuram . 

Principal. 
Measuring Machines വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
- ദർഘാസ് നമ്പർ 24/ 18 / പിട/ പി. ഡി. ഡി . സി . 

നമ്പർ ഡി3 - 2984/ 2018/ ആർ. ഐ . റ്റി . 2018 ആഗസ്റ്റ് 16. 
www. etenders .kerala.gov. in എന്ന സൈറ്റിലെ 
നമ്പർ - 2018 _DTE _ 224892 _ 1 

-- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 

ടെക് നോ ള ജി യിലെ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചിനീ യ റിംഗ് 
ഇനം Co- ordinate Measuring Machines 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ CAD ലാബിലേക്ക് Hyperworks soft 
അടങ്കൽ തുക - 14,85,000. 

ware നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും 
നിരതദ്രവ്യം - 14 ,850 . 

മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,714 ( 2,300 +18 % GST ) ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , Velloor 
P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash remittance 
as above or by Money Order on all working days between 
10 a . m . to 3 p. m . The tender should be superscribed as 
Tender No. and date. Cheque, Postage Stamp, Drafts, 
Postal Order etc . will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. The tender forms are not transferable . 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender an agreement executed duly signed 
in Kerala Stamp Paper of value of 200 and EMD 1 % of 
the total cost of the articles tendered by way of DD in 
favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ ടെണ്ടർ നമ്പർ 02 /2017 - 18 ) 


അടങ്കൽ തുക - 3,50, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 784 

പകർപ്പ്- 448 
നിരത ദ്രവ്യം -- നികുതിയടക്കം 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 10 - 2018, 2 മണി. 

പൂരി പ്പിച്ച ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 9 - 10 - 2018, 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 10 - 2018 , 2 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി ന്റെ യും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 1 - 10 - 2018 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യു വാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നൊപ്പം 200 വില യു ള്ള കേരള 
മുദ ര ത ത്തിൽ സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുക യു ടെ 
ഒരു ശത മാനം നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സി ക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. D3- 2984 /2018/ RIT. 

- 16th August 2018 . 
Extended Sealed tenders are invited for the supply of 
Hyperworks software for the use of Cad Lab in the 
Mechanical Engineering Department of this Institution 
at a total cost of 3 , 50, 000 . 
Cost of tender form (Including VAT ): 

Original — 784 . 

Duplicate - 448 
Last date and time of sale of tender form 
8 - 10 - 2018, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
9 - 10 - 2018 , 1 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 9 -10 - 2018 , 
2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 1 - 10 - 2018 . 


നമ്പർ പി / 1884 / 2017 . 


2018 ജൂ 


ലൈ 30 . 


- 


- എറണാകുളം വനിത പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ 
ഇ -യന്ത ലാബ് സജ്ജമാക്കു ന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
Sl . Details of Item with Quantity Approximate 
No. Specification 

Cost (1) 
Firebird V2560 

71, 996 
Spark V Robot 

22 , 495 
3 Firebird V P89V51RD2 

11, 813 
Adapter Card 
| Firebird VLPC2148 

16 ,495 
adapter card 
Zigbee modules 100m range 10 14, 990 
Zigbee modules adapter 5 10 , 495 
Metal gear servo motors - 1 0 9 , 900 
Servo motor based gripper 
kit for the firebird 

| 5, 600 
Sharp GP2YOA21YKOF 
infra red range sensor 
(10cm to 80 cm ) 

1 0 7 , 490 
Shipping charges by air 

10 , 000 


- 


1 0 


Total 


1 , 38 ,384 
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EMD — 1 % of the total quoted amount 
Cost of tender form - 400 + GST @ 18 % 
By post - 450 
Duplicate — 50 % of the original +GST @ 18 % 

Date of closure of sale of tender form 
- 11 a . m . 14- 9 - 2018. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + ജി . എസ്. ടി . 
@ 18 % തപാൽ വഴി 450 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- ഒറിജിനൽ ദർഘാസിന്റെ വില യുടെ 
50 % + ജി . എസ് . ടി @ 18 % 

നിരതദ്രവ്യം- - സാധനങ്ങളുടെആകെ വിലയുടെ 1 % 

കവറിന് പുറത്ത് എഴുതേണ്ട തല വാചകം - പുനർ 
ദർഘാസ്/ 2 / 17 / 2018 . 

ദർ ഘാ സ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9 - 2018 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9 - 2018 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 9 - 2018 
3 മണി. 

നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായിരിക്കേണ്ട കാലാവധി 31 - 3 - 2019. 

ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, 
വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, എറണാകുളം, കളമശ്ശേരി 
പി . ഒ ., പിൻ - 683 104 

ദർഘാസ് ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പിൻ സി പ്പാൾ, വനിതാ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജ്, 
എറ ണാ കുളം എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . എടുത്ത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Address for Correspondence — The Principal, 
Womens Polytechnic College, Kalamassery, Ernakulam , 
Pin - 683 104. 

- Superscription on the cover - Re- Tender No. 
2 / 17 - 18 . 

Last date of receipt of tender and time 
14- 9 - 2018, 1 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 14- 9 - 2018, 
3 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 3 -2019 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order . EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of the Principal, Womens 
Polytechnic College, Ernakulam , and should be enclosed 
in the tender application form . The cost of the tender 
form will be accepted directly at office or through 
Money Order only . 
Womens Polytechnic College, 

(Sd .) 
Ernakulam , Kalamassery . 

Principal. 


- [ TENDER No. 02 / 2017- 18.) 


No. P / 1884 / 2017 


30th July 2018 . 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Mandatory items in for the setting of 
E - Yanthra Robotics Lab of this institution . The list of 
item and its specification is as given below . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


Si. 
No. 


Details of Item with 

Specification 


Quantitu Approximate 

Cost (1) 


| [ നമ്പർ: 05 / 2018 - 19) 


- 


5 


71 , 996 
22 , 495 
11 ,813 


| 16, 495 


Firebird V2560 
Spark V Robot 
Firebird V P89V51RD2 

Adapter Card 
Firebird VLPC2148 
adapter card 
Zigbee modules 100m range 10 
Zigbee modules adapter 
Metal gear servo motors 
Servo motor based gripper 
kit for the firebird 
Sharp GP2YOA21YKOF 
infra red range sensor 
(10cm to 80 cm ) 

| 10 
Shipping charges by air 


14, 990 
10 , 495 
9 , 900 


- 


10 


നമ്പർ ഡി1- 3169 / 2018 . ജി . ഇസിഎസ്. കെ . പി. 2018 ആഗസ്റ്റ് 9. 

- ശ്രീകൃ ഷ് ണ പുരം സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ സി . സി . എഫ്- ലേക്ക് 4-ടൺ ടവർ എ . സി ., 
2 -ടൺ സ്ലിറ്റ് എ . സി ., 4 കെ . വി. എ . - ന്റെ വോൾട്ടേജ് 

ബി ലെ സർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽ പ ര്യ മുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ 4 ടൺ ടവർ എ . സി ., 2 -ടൺ സ്ലിറ്റ് എ . സി ., 4 

കെ . വി . എ .- ന്റെ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബി ലെ സർ എന്ന് 
പ്രത്യേകം രേഖ പ്പെടുത്തി പിൻ സിപ്പാൾ സർക്കാർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മന്നമ്പറ്റ പി. ഒ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, 
പാല ക്കാട്- 678 633 എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 10 - 9 - 2018 , 2 മണി വരെ. അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


| 5 ,600 


7 , 490 
10 , 000 


| 10 


Total 


1 ,38, 384 


4th SEPT. 2018 ] 


STORES PURCHASE 


1169 


ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന സമയം 10 - 9 - 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
ആൾക്കോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഹാജരാ 
കാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 826 
അടച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടുവാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യമു ള്ള വർ 87 6 
മണി യോർ ഡ റായി പിൻ സി പ്പാൾ, സർക്കാർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മന്നമ്പറ്റ പി. ഒ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, 
പാലക്കാട്- 678 633 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ട 
താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വിൽപ്പന 10 - 9 - 2018 , 1 മണിക്ക് അവ സാ നിക്കുന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ എന്നിവയും വി. പി . പി. ആയും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ്ആവശ്യമുള്ളവർ 472 കൂടി ഈ 
ആഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തോടൊപ്പം 
- 200 കേരള മുദ്ര പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക 
സമ്മ ത പ ത വും , ബാങ്ക് ഡാഫ് റ്റ് ആയി 3 ,38 0 
(മൂവായിരത്തിമുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ മാത്രം) നിരതദ്രവ്യവും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Sreekrishnapuram , Palakkad , Kerala -678 633 . Last date 
for receipt of tenders will be 10 - 9 -2018, 2 p .m . Late 
tenders will not be accepted. 

The tenders will be opened at 10 - 9 -2018 , 3 p .m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government Engineering College , 
Mannampatta P. O ., Sreekrishnapuram , Palakkad , Kerala 
678 633 , ( Ph . 0466 2260 350/ 565 ) obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 

Application for the tender form should be accompanied 
- by a cash remittance of 826 ( Rupees Eight Hundred 
and Twenty Six Only ) (Postal Charge -50 ) which is the 
price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 1 p . m . on 10 - 9 - 2018 . Cheques, Postal Orders etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms, 
nor will the forms be sent per V . P. P. Duplicate tender 
form if required will be issued at 472 (Rupees Four 
hundred and Seventy Two only ) per copy. 

EMD for an amount of 3 , 380 (Rupees Three 
Thousand Three Hundred and Eighty Only ) should be 
submitted along with the tender by way of D . D . drawn 
from a Nationalized Bank in favour of Principal, 
Government Engineering College, Sreekrishnapuram . 
Preliminary Agreement prepared in Kerala Stamp paper 

200 should also be submitted along with the 
tender form . 


[ No . 05/2018 -19 ) 
No. D1-3169/2018. GECSKP | 9th August 2018. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
following stores : 

- 4 - Tone Tower AC , 2 - Tone Split AC with Voltage 
Stabilizer 4 KVA . The Envelopes containing the tender 
should bear the superscription Tender for 4 - Tone Tower 
AC , 2 - Tone Split AC with Voltage Stabilizer 4 KVA and 
should be addressed to The Principal, Government 
Engineering College , Mannampatta P . O ., 


Government Engineering 
College, Sreekrishnapuram , 
Mannampatta P. O ., Palakkad . 
Kerala - 678 633 . 


(Sd.) 
Principal. 


